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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 405 


29 Μαρτίου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ.5697/590 

Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκατα¬ 
στάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ου¬ 
σιών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, - 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ενωση ...»(Α' 136) και τις 
διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3 και 4) και του άρθρου 
2 (παρ.ΐζ) του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου» (Α’ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας 
Επενδύσεων κ.λπ.» (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 
1892/1990 (ΑΊ01). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 (παρ. 3 και 4) 28,29 και 
30 του Ν. 1650/1986 ’»Για την προστασία του περιβάλλο¬ 
ντος» (ΑΊ60) όπωςτο άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρ¬ 
θρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονι¬ 
σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΑΊ01). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 
558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) 
και των 9 και 13 του Π. Δ/τος 473/1985 «Καθορισμός και 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 
157). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 2,3 και 12) και του 
άρθρου 13του Ν .1515/1985 «ρυθμιστικό σχέδιο και πρό¬ 
γραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης πε¬ 
ριοχής της Αθήνας» (ΑΊ8) όπωςτο άρθρο ^τροποποιή¬ 
θηκε μετηνπαρ.δτου άρθρου 31 του Ν. 1650/1986. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 2,3 και 12) και του 
άρθρου 13τουΝ. 1561/1985 «ρυθμιστικό σχέδιο και πρό¬ 
γραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης πε¬ 
ριοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α' 148) 


όπως το άρθρο 13 τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρ¬ 
θρου 31 του Ν. 1650/1986. 

6. Τις διατάξεις του Ν.2516/1997 (Α' 159) «Ίδρυση και 
λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2344/95 (Α' 212) «Οργάνωση πο¬ 
λιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» όπως συμπλη¬ 
ρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν.2 347/95 (Α'221). 

8. Τις διατάξειςτου Ν. 2218/1994 «Ιδρυση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτο¬ 
βάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α' 90) όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2240/1994 «Συ¬ 
μπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
κ.ά.» (Α' 153). 

9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων (Α' 177) όπως ισχύουν και των Προε¬ 
δρικών Διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατ'εξουσιοδότησή 
του καθώς και του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α' 205) 

10. Τις διατάξεις της υπ'αριθ. 59388/3363/1988 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος, όργανα και διαδικασία 
επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του 
άρθρου30του Ν. 1650/86 (Β'638). 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παραγ. 28 και 29) του 
Π.Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιΔημ.Εργων» (Α' 9). 

12. Τις διατάξεις του Π .Δ/τος 8/1991 «Οργάνωση και λει¬ 
τουργία των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» 
(Α'5) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ.2πε- 
ριπτ. β). 

13. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 69269/5387/1990 κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «κατάταξη έργων και δραστηριο¬ 
τήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντι¬ 
κών επιπτώσεων (ΜΠΕ.κ.λπ.) (Β'678). 

14. Τις διατάξεις της υπ'αριθ. 75308/5512/1990 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρω¬ 
σης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το 
περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
.κλπ (Β' 691). 

15. Τις διατάξεις της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου (ΑΧΣ) 378/94 «ταξινόμηση, επισήμανση, συ- 
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σκευασία των επικίνδυνων ουσιών» (Β' 705), όπως ισχύει. 

16. Τις διατάξεις της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου (ΑΧΣ) 1197/1989 «ταξινόμηση, επισήμανση, 
συσκευασία των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» 
(Β'567/90), όπως ισχύει. 

17. Την οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δε¬ 
κεμβρίου 1996 των Ευρ.Κοινοτήτων «για την αντιμετώπι¬ 
ση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με 
επικίνδυνες ουσίες » (ΕΕΙ_ 10/13/1997) 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν.2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
(παρ. 2α) του Ν.2 469/1997 (Α' 38). 

19. Την υπ. αριθμ.8211/8.3.1999 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ.Δι- 
οίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης, Γεώργιο Φλωρίδη» (Β' 138). 

20. Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/0606 Α/4.10.1996 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οι¬ 
κονομικών» (Β' 922). 

21. Την υπ. αριθμ. 5803/13.11.1998 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και 
Πρόνοιας, Νικόλαο Φαρμάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη» 
(ΦΕΚ1178 Β'). 

22. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/99/Φ221/1996 κοινή απόφα¬ 
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο¬ 
ντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
καιΔημ.Εργων Θεόδωρο Κολιοπάνο καιΧρήστο Βερελή» 
(Β' 1006), αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 
Σκοπός 

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15 (παρ.3 και 4) του Ν. 1650/1986 
με την αντικατάσταση των υπ’ αριθ. 18187/272/1988 (Β' 
126) και 77119/4607/1993 (Β' 532) κοινών Υπουργικών 
αποφάσεων (ΚΥΑ) και συγχρόνως η εναρμόνιση με τις δια¬ 
τάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δε¬ 
κεμβρίου 1996των Ευρ.Κοινοτήτων «γιατην αντιμετώπιση 
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επι¬ 
κίνδυνες ουσίες» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική 
γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων 
(ΕΕΙ_ 10/13/14.1.1997) ώστε με τη λήψη των αναγκαίων μέ¬ 
τρων για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 
που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και των συνεπειών 
τους στην υγεία και στο περιβάλλον να εξασφαλίζεται 
υψηλού επιπέδου εθνική και διακοινοτική προστασία. 

Αρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις εγκαταστά¬ 
σεις, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες κατά την έννοια 
του άρθρου 3 (παρ. 9) σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από 
τις αναφερόμενες στο παράρτημα I (μέρη 1 και 2 στήλη 2) 
του άρθρου 20, πλην των άρθρων 8, 9 και 13, τα οποία 
εφαρμόζονται σε κάθε εγκατάσταση όπου υπάρχουν επι¬ 
κίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις 
αναφερόμενες στο παράρτημα I (μέρη 1 και 2 στήλη 3) 
του άρθρου 20 αυτής. 


2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζομένων. 

Αρθρο 3 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως: 

Ι.α) "εγκατάσταση", η υπό έλεγχο συνολική ζώνη του 
ασκούντος την εκμετάλλευση, στην οποία υπάρχουν μία 
ή περισσότερες επικίνδυνες μονάδες, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτή¬ 
των 

1 .β) "μονάδα", ένα τεχνικό υποσύνολο μιας εγκατάστα¬ 
σης όπου γίνεται παραγωγή, χρησιμοποίηση, χειρισμός ή 
αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Περιλαμβάνεται όλος ο 
εξοπλισμός, οι κατασκευές, οι αγωγοί, οι μηχανές, τα ερ¬ 
γαλεία, οι ιδιωτικές σιδηροδρομικές διακλαδώσεις και οι 
αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν την μο¬ 
νάδα, οι προβλήτες, οι αποθήκες ή παρόμοιες κατασκευ¬ 
ές, πλωτές ή μη, αναγκαίες για τη λειτουργία της. 

2. "ασκών την εκμετάλλευση", κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή κατέχει την εγκατάστα¬ 
ση ή τη μονάδα, ή, είναι κατά νόμο, υπεύθυνο για τη δια¬ 
χείριση και λειτουργία της εγκατάστασης. 

3. "επικίνδυνες ουσίες", οι ουσίες, μίγματα ή παρασκευ¬ 
άσματα του παραρτήματος I μέρος 1, ή τα οποία πληρούν 
τα καθοριζόμενα στο παράρτημα I (μέρος 2) του άρθρου 
20 κριτήρια, υπό μορφή πρώτης ύλης προϊόντων, παρα¬ 
προϊόντων, καταλοίπων ή ενδιαμέσων προϊόντων συμπε¬ 
ριλαμβανομένων και εκείνων που ευλόγως αναμένεται να 
προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος. 

4. "μεγάλο ατύχημα", συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, 
πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξε¬ 
λίξεις κατά τη λειτουργία οποιοσδήποτε εγκατάστασης 
καλυπτόμενης απότηνπαρούσα απόφαση, το οποίο προ- 
καλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για 
την ανθρώπινη υγεία , εντός ή εκτός της εγκατάστασης, 
ή/και για το περιβάλλον, και σχετίζεται με μία ή περισσό¬ 
τερες επικίνδυνες ουσίες 

5. "κίνδυνος", η εγγενής ιδιότητα μιας επικίνδυνης ου¬ 
σίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον. 

6. "επικινδυνότητα", η πιθανότητα μιας συγκεκριμένης 
επίπτωσης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. 

7. "αποθήκευση", η παρουσία μιας ποσότητας επικίνδυ¬ 
νων ουσιών με σκοπό την εναποθήκευση, την παράδοση 
προς ασφαλή φύλαξη ή την αποθεματοποίηση. 

8. "ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών", νοείται η πραγματική ή 
προβλεπόμενη παρουσία τους στην εγκατάσταση ή η πα¬ 
ρουσία ουσιών που τεκμαίρεται ότι μπορούν να δημιουρ- 
γηθούν από μια χημική βιομηχανική διαδικασία εκτός 
ελέγχου, σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τα όρια που 
αναφέρονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I του 
άρθρου 20 της παρούσας απόφασης. 

9. "αδειοδοτούσα αρχή", είναι η αρμόδια για τη χορή¬ 
γηση της άδειας εγκατάστασης ή και λειτουργίας κε¬ 
ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή η υπηρε¬ 
σία Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση ή η μονάδα, με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφα¬ 
σης. 
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Αρθρο 4 
Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται της παρούσας απόφασης: 

α) Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες ή αποθή¬ 
κες. 

β) Οι κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

γ) Η οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσ¬ 
σια ή αεροπορική μεταφορά και ενδιάμεση προσωρινή 
αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης 
της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και 
προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες, προβλήτες 
και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής, εκτός των 
εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα από¬ 
φαση. 

δ) Η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των σταθμών άντλησης, εκτός των 
εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα από¬ 
φαση. 

ε) Οι εργασίες των βιομηχανιών εξόρυξης, που ασχο¬ 
λούνται με την ανίχνευση και την εκμετάλλευση μεταλ¬ 
λευμάτων σε ορυχεία και λατομεία και μέσω γεωτρήσεων. 

στ) Οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 

Άρθρο 5 

Γ ενικές υποχρεώσεις του ασκούντος την εκμετάλλευση 

1. Ο ασκών την εκμετάλλευση είναι υποχρεωμένος: 

α) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα επιβαλλόμενα σύμφω¬ 
να με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, 
και ειδικότερα του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Πε¬ 
ριβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α), της νομοθεσίας για την υπη¬ 
ρεσία και ασφάλεια των εργαζομένων, τις αντίστοιχες 
υγειονομικές διατάξεις και αυτές που προβλέπονται ειδι¬ 
κότερα στην παρούσα απόφαση, για την πρόληψη των 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και γιατονπεριορισμότων 
συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

β) Να αποδεικνύει κάθε στιγμή στις αρμόδιες για τη διε¬ 
νέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχων (τακτικών ή εκτάκτων) 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας απόφα¬ 
σης, ότι προσδιόρισε τους υφιστάμενους κινδύνους ατυ¬ 
χημάτων μεγάλης έκτασης, έλαβε τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας και πληροφόρησε, εκπαίδευσε και εξόπλισε 
τα άτομα που εργάζονται στον τόπο της εγκατάστασης 
για την ασφάλεια τους, κατ' εφαρμογή των εκάστοτε 
ισχυουσών διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας, και ειδι- 
κότερατου Ν. 1650/86, της νομοθεσίας για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων και της παρούσας Απόφα¬ 
σης. 

2. Για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ο 
ασκών την εκμετάλλευση μιας εγκατάστασης υποχρεού- 
ται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή μέσα στις προ¬ 
θεσμίες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα: 

α) Προκειμένου για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν 
οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I 
(Μέρος 1 και 2, στήλες 1,2 και 3) του άρθρου 20 της πα¬ 
ρούσας απόφασης, την κοινοποίηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 6. 

β) Προκειμένου για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν 
οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I 
(Μέρος 1 και 2 στήλες 1 και 2) του άρθρου 20 της παρού¬ 
σας απόφασης, την πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχη¬ 
μάτων σύμφωνα με το άρθρο 7. 

γ) Προκειμένου για εγκατάσταση στην οποία υπάρχουν 


οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα I 
(Μέρος 1 και 2 στήλες 1 και 3) του άρθρου 20 της παρού¬ 
σας απόφασης 

- την μελέτη ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 8 

- τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 9 

Ο ασκών την εκμετάλλευση είναι αποκλειστικά υπεύθυ¬ 
νος για το περιεχόμενο της κοινοποίησης ή/και της μελέ¬ 
της ασφαλείας, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και ορ¬ 
θότητα των επιλεγόμενων μεθόδων προσδιορισμού των 
αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν ατύχημα μεγάλης 
έκτασης, καθώς και για την ορθότητα και πληρότητα των 
εκτιμήσεων των συνεπειών στον άνθρωπο και στο περι¬ 
βάλλον από ενδεχόμενο ατύχημα. 

3. Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος, ο ασκών την εκ¬ 
μετάλλευση υποχρεούται στη παροχή πληροφοριών σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. 

Αρθρο 6 
Κοινοποίηση 

1. Ο ασκών την εκμετάλλευση μιας εγκατάστασης στην 
οποία υπάρχουν οι επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται 
στο Παράρτημα I του άρθρου 20, είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλλει κοινοποίηση σε εννέα (9) αντίγραφα προς 
έλεγχο στην αδειοδοτούσα αρχή, στις ακόλουθες προθε¬ 
σμίες: 

• για τις νέες εγκαταστάσεις, με την αίτηση για χορή¬ 
γηση άδειας εγκατάστασης, 

• για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, εντός ενός έτους 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 

Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλειτην κοινοποίηση στα 
Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Πρόνοιας, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, στη 
Γ ενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος και στο Γ ενικό Χημείο του Κρά¬ 
τους, για ενημέρωσή τους σε χρονικό διάστημα ενός μη¬ 
νάς. 

2. Η κοινοποίηση περιέχει: 

α) Το όνομα και την εμπορική επωνυμία του ασκούντος 
την εκμετάλλευση, καιτην πλήρη διεύθυνση της σχετικής 
εγκατάστασης. 

β) Την έδρα του ασκούντος την εκμετάλλευση και πλή¬ 
ρη διεύθυνση. 

γ) Το όνομα,τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και ΐεχ του 
υπεύθυνου της εγκατάστασης, αν δεν είναι ο αναφερόμε- 
νος στο στοιχείο α), καθώς και το όνομα,τηλέφωνο (σε 
24ωρη βάση) και ίαχ του τεχνικού ασφαλείας 

δ) Επαρκείς πληροφορίες (πιαίΘπεΙ εαίθίγ άαίε ξΙίθθΙ, 
καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία) για τις επικίνδυνες 
ουσίες που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή παράγονται 
κατά την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να 
προκύψουν από ενδεχόμενα ατυχήματα. 

ε) Την ποσότητα και τη φυσική μορφή των επικίνδυνων 
ουσιών του στοιχείου δ). 

στ) Την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή 
προβλέπεται στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευ¬ 
σης. 

ζ) Πληροφορίες και στοιχεία για το άμεσο περιβάλλον 
της εγκατάστασης (γειτονικές εγκαταστάσεις, περιγρα¬ 
φή χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής). 

η) εκτίμηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος 
μεγάλης έκτασης, λόγω της θέσης της εγκατάστασης και 
της εγγύτητάς της με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις 
(φαινόμενο άοηηίπο). 
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3. Επί υφισταμένων εγκαταστάσεων, για τις οποίες ο 
ασκών την εκμετάλλευση έχει ήδη υποβάλλει στην αδειο- 
δοτούσα αρχή τις ως άνω προβλεπόμενες πληροφορίες 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, που ίσχυε πριν την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, 
δεν απαιτείται υποβολή της κοινοποίησης. 

4. Σε περίπτωση: 

• μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβά¬ 
νεται στην κοινοποίηση, όπως αυτά ορίζονται στα σημεία 
α) έως και η) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή 

• οριστικής παύσηςτης λειτουργίας της εγκατάστασης 

Ο ασκών την εκμετάλλευση ενημερώνει αμέσως την 

αδειοδοτούσα αρχή και προβαίνει σε αναθεώρηση της 
κοινοποίησης. 

Αρθρο 7 

Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων 

α) Ο ασκών την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων του Πα¬ 
ραρτήματος I, (στήλες 1 και 2) του άρθρου 20, συντάσσει 
υποχρεωτικώς και υποβάλλει εγγράφως στην αδειοδο- 
τούσα αρχή έκθεση, σε εννέα (9) αντίγραφα στην οποία 
αναφέρεται η οικεία πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχη¬ 
μάτων, καθώς και οι όροι και οι μέθοδοι διασφάλισης της 
ορθής εφαρμογής της. Η πολιτική αυτή αποβλέπει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας του ανθρώπου και του περι¬ 
βάλλοντος με τα κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα 
διαχείρισης. 

Η έκθεση υποβάλλεται μαζί με την κοινοποίηση ή την 
εκάστοτε τροποποίησή της και 

σε κάθε περίπτωση ανά πενταετία. 

Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει την έκθεση στις συ- 
ναρμόδιες αρχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρ¬ 
θρο 6 (παρ.1) σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. 

β) Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις αρχές του παραρτήμα¬ 
τος III του άρθρου 20 και τίθεται στη διάθεση των αρμο¬ 
δίων αρχών ενόψει, μεταξύ άλλων της εφαρμογής του άρ¬ 
θρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 16 της παρούσας 
απόφασης. 

γ) Το παρόν άρθρο δεν αφορά τις εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 8. 

Αρθρο 8 

Μελέτη ασφαλείας 

Α. Περιεχόμενο - Προϋποθέσεις υποβολής 

1. Γιατις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος I (στήλες 1 
και 3) του άρθρου 20, ο ασκών την εκμετάλλευση, προ- 
κειμένου νατού χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης ή/και λει¬ 
τουργίας, για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό της 
εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδο- 
τούσα αρχή μελέτη ασφαλείας, με την οποία καταδει¬ 
κνύεται ότι: 

α) Εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρ¬ 
τήματος III, μια πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων 
και ένα σύστημα διαχείρισης ασφαλείας προς υλοποίησή 
της. 

β) Έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος 
και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη 
καιτον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. 

γ) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συ¬ 
ντήρηση των εγκαταστάσεων, των χώρων αποθήκευσης 
του εξοπλισμού και της υποδομής που συνδέονται με τη 
λειτουργία της, οι οποίες έχουν σχέση με τους κινδύνους 


μεγάλου ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, παρέ¬ 
χουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια. 

δ) Υπάρχουν εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και 
παρέχονται τα στοιχεία που επιτρέπουντην εκπόνηση του 
εξωτερικού σχεδίου, ώστε να λαμβάνονται αναγκαία μέ¬ 
τρα σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. 

ε) Έχει εξασφαλισθεί επαρκής πληροφόρηση των αρ¬ 
μόδιων αρχών, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν για την 
εγκατάσταση των δραστηριοτήτων ή για διευθετήσεις γύ¬ 
ρω από υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 

στ) Σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με άλ¬ 
λες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο άοπιίπο) έχει 
συνεκτιμηθεί δεόντως η φύση και η έκταση ενός συνολι¬ 
κού κινδύνου ατυχήματος μεγάλης έκτασης 

2. Η μελέτη ασφαλείας περιέχει τουλάχιστον τα στοι¬ 
χεία που απαριθμούνται στο παράρτημα II του άρθρου 20 
και, επιπλέον, ενημερωμένο κατάλογο των επικίνδυνων 
ουσιών που υπάρχουν στη εγκατάσταση. 

Επιτρέπεται να συνδυάζονται μελέτες ασφαλείας, ή μέ¬ 
ρη μελετών, ή άλλες ισοδύναμες μελέτες συντασσόμενες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε μια ενιαία μελέτη 
ασφαλείας για τους σκοπούςτου παρόντος άρθρου, όταν 
έτσι αποφεύγεται περιττή επανάληψη πληροφοριών και 
επικάλυψη των εργασιών που εκτελούνται από τον 
ασκούντο την εκμετάλλευση ή την αρμόδια κατά περί¬ 
πτωση αρχή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι απαιτή¬ 
σεις του παρόντος άρθρου. 

3. Η μελέτη ασφαλείας υποβάλλεται σε έντεκα (11) αντί¬ 
γραφα στην αδειοδοτούσα αρχή: 

- για τις νέες εγκαταστάσεις με την αίτηση για χορήγη¬ 
ση άδειας εγκατάστασης, 

- για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν υπάγο¬ 
νταν πριν στις καταργούμενες ΚΥΑ 18187/272/88, 
77119/4607/93, το αργότερο μέχρι τις 3/2/2002, 

- για τις άλλες εγκαταστάσεις, που υπάγονταν πριν στις 
καταργούμενες ΚΥΑ 18187/272/88, 77119/4607/93, το 
αργότερο ως τις 3.2.2001, 

- για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 (παρ.1) περιοδι¬ 
κές επανεξετάσεις, χωρίς καθυστέρηση 

Σε περίπτωση εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν 
επικίνδυνες ουσίες που χαρακτηρίζονται ως φυτοπρο- 
στατευτικά προϊόντα ή/και λιπάσματα, η μελέτη ασφαλεί¬ 
ας υποβάλλεται σε δώδεκα (12) αντίγραφα. 

4. Παράλληλα με την μελέτη ασφαλείας, ο ασκών την 
εκμετάλλευση υποβάλλει απ' ευθείας στην αρμόδια για 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης Υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εργων, ένα αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

5.1. Η αδειοδοτούσα αρχή: 

ί) Εάν πεισθεί ότι, συγκεκριμένες ουσίες που υπάρχουν 
στη εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε μέρος της δεν ενέ¬ 
χουν κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, μπορεί, σύμφωνα με 
τα εναρμονισμένα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην 
Απόφαση 98/433/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
1998 των Ευρ.Κοινοτήτων (ΕΕΕ 192/19/8.7.98) κατ'εφαρ- 
μογή του άρθρου 9 (παραγ.ββ) της οδηγίας 96/82/ΕΚ, να 
περιορίζει τις απαιτούμενες στις μελέτες ασφαλείας πλη¬ 
ροφορίες σε όσες σχετίζονται με την πρόληψη των υπό¬ 
λοιπων κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορι¬ 
σμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλ¬ 
λον. 

μ) Κοινοποιεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ έως τις 31 Ιανουάριου κά- 
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θε έτους κατάλογο με αιτιολογία της εξαίρεσης των εγκα¬ 
ταστάσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 

Ο)· 

5.2. Το ΥΠΕΧΩΔΕ αποστέλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ. 
τον παραπάνω κατάλογο έως τις 28 Φεβρουάριου κάθε 
έτους. 

Β. Διαδικασία αξιολόγησης 

1. Η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει αντίγραφα της με¬ 
λέτης ασφαλείας μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλα¬ 
βή της, στις ακόλουθες αρμόδιες αρχές: 

α) Από ένα (1) αντίγραφο της μελέτης ασφαλείας στα 
Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημ.Εργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας (σε περίπτω¬ 
ση εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ου¬ 
σίες που χαρακτηρίζονται ως φυτοπροστατευτικά προϊό¬ 
ντα ή/και λιπάσματα) στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στο 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και στην Τοπική Πυ¬ 
ροσβεστική Υπηρεσία. 

β) Από δύο (2) αντίγραφα μελέτης ασφαλείας στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

2. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλα¬ 
βή της μελέτης ασφαλείας: 

α) Το Γενικό Χημείο του Κράτους αποστέλλει στην αδει- 
οδοτούσα αρχή, με κοινοποίηση στις ως άνω αρμόδιες 
αρχές πιστοποίηση σχετικά με την ταξινόμηση των επικίν¬ 
δυνων ουσιών που περιγράφονται στο Παράρτημα I του 
άρθρου 20. 

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης των μελε¬ 
τών ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές. 

β) Εφόσον στην εγκατάσταση υπάρχουν επικίνδυνες 
ουσίες που χαρακτηρίζονται ως φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ή/και λιπάσματα, το Υπουργείο Γεωργίας απο¬ 
στέλλει στην αδειοδοτούσα αρχή με κοινοποίηση στις ως 
άνω αρμόδιες αρχές, πιστοποίηση ότι στην μελέτη ασφα¬ 
λείας συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω επικίνδυνες ουσίες 
(ποιοτικά και ποσοτικά). 

γ) Το Υπουργείο Ανάπτυξης : 

ί) εξετάζει τη μελέτη ασφαλείας και ειδικότερα την πε¬ 
ριλαμβανόμενη σ' αυτήν ανάλυση των κινδύνων ατυχήμα¬ 
τος και των προληπτικών μέσων σύμφωνα με το Παράρ¬ 
τημα II (παραγ. IV) του άρθρου 20, ως προς την πληρότη¬ 
τα των σεναρίων, ατυχημάτων και αξιολογεί την 
αναγκαιότητα ή μη υποβολής από τον ασκούντο την εκ¬ 
μετάλλευση της εγκατάστασης πρόσθετων σεναρίων 
ατυχημάτων και 

ϋ) γνωστοποιεί εγγράφως στις αρμόδιες αρχές του 
εδαφίου 1 και στην αδειοδοτούσα αρχή την αναγκαιότη¬ 
τα ή μη υποβολής πρόσθετων σεναρίων. Περαιτέρω τη¬ 
ρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

γ.1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πληρότητα των 
σεναρίων ατυχημάτων, οι κάτωθι αρμόδιες αρχές μέσα 
σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή 
του ως άνω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης, προβαίνουν στην αξιολόγηση της μελέτης ασφα¬ 
λείας και αποστέλλουν στην αδειοδοτούσα αρχή σχετι¬ 
κές γνωμοδοτήσεις για τα στοιχεία της μελέτης ασφα¬ 
λείας που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 
Ειδικότερα για τα στοιχεία της μελέτης ασφαλείας που 
αναφέρονται: 

• σε θέματα ανάλυσης και εκτίμησης των κινδύνων ενός 
ατυχήματος μέσα στον χώρο της βιομηχανικής εγκατά¬ 


στασης, καθώς επίσης για τονπροσδιορισμότου αριθμού 
και της πληρότητας των σεναρίων ενδεχομένων ατυχη¬ 
μάτων, γνωμοδοτεί ως κατεξοχήν αρμόδιος φορέας το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, 

• σε θέματα εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλ¬ 
λον από ένα ενδεχόμενο ατύχημα, γνωμοδοτεί, ως κατε¬ 
ξοχήν αρμόδιος φορέας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 

• σε θέματα εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των 
περίοικων από ένα ενδεχόμενο ατύχημα, γνωμοδοτεί, ως 
κατεξοχήν αρμόδιος φορέας, το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας, 

• σε θέματα εκτίμησης των επιπτώσεων στο εργασιακό 
περιβάλλον από ένα ενδεχόμενο ατύχημα γνωμοδοτεί, 
ως κατεξοχήν αρμόδιος φορέας, το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

• σε θέματα σχεδιασμού στα οποία περιλαμβάνεται και 
το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώ¬ 
πιση και καταστολή ενός ατυχήματος, γνωμοδοτεί, ως κα¬ 
τεξοχήν αρμόδιος φορέας, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος. 

Οι ως άνω γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι πλήρεις και 
σαφείς και να αναφέρονται στη διαπίστωση της πληρότη¬ 
τας της μελέτης ασφαλείας, ώστε να είναι δυνατή η κατα- 
χώρησή της σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 
Γ του παρόντος άρθρου. Στις γνωμοδοτήσεις αυτές είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνεται και η επιβολή πρόσθετων 
όρων, καθώς και η πρόβλεψη μέτρων για την πρόληψη 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης καιτον περιορισμό των συ- 
νεπειώντους στην Υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων 
και στο περιβάλλον. Η τήρηση των πρόσθετων αυτών 
όρων και μέτρων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής 
δραστηριότητας. 

Αν η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών παρέλθει 
άπρακτη για κάποια από τις ως άνω αρμόδιες αρχές, η με¬ 
λέτη ασφαλείας καταχωρείται χωρίς τη συγκεκριμένη 
γνωμοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρά¬ 
φου Γ του άρθρου αυτού. 

γ.2. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Ανάπτυξης διαπι¬ 
στώνει την αναγκαιότητα υποβολής πρόσθετων σενα¬ 
ρίων ατυχημάτων, αποστέλλει το έγγραφο γνωστοποίη¬ 
σης που προβλέπεται στο εδάφιο 2 (γ) και στον ασκούντο 
την εκμετάλλευση της εγκατάστασης, τάσσοντας σ'αυ- 
τόν εύλογη προθεσμία, προκειμένου να υποβάλλει στην 
αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούμενα πρόσθετα σενάρια. 

Μετά την υποβολή των σεναρίων αυτών, η αδειοδοτού- 
σα αρχή τα αποστέλλει άμεσα στις αρμόδιες αρχές του 
εδαφίου 1 της παραγράφου αυτής. Στην προκειμένη πε¬ 
ρίπτωση η τετράμηνη προθεσμία αξιολόγησης της μελέ¬ 
της ασφαλείας από τις συναρμόδιες αρχές, σύμφωνα με 
το εδάφιο 2(γ. 1), αρχίζει από την παραλαβή των εν λόγω 
πρόσθετων σεναρίων ατυχημάτων. 

3. Συμπληρωματικά στοιχεία 

Σε περίπτωση που κάποια από τις αρμόδιες αρχές του 
εδαφίου 2 (γ. 1), κρίνει ότι απαιτούνται συμπληρωματικά ή 
διευκρινιστικά στοιχεία, ενημερώνει την αδειοδοτούσα 
αρχή, με κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές, υποχρε¬ 
ωτικά μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του εγγράφου 
που προβλέπεται στο εδάφιο 2 (γ). Στην περίπτωση αυτή 
η αδειοδοτούσα αρχή αναμένει έως τη λήξη της μηνιαίας 
προθεσμίας, ώστε να συγκεντρώσει πιθανά σχετικά αιτή¬ 
ματα άλλων Υπουργείων και στη συνέχεια τάσσει εύλογη 
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προθεσμία στον ασκούντα την εκμετάλλευση, προκειμέ- 
νου να προσκομίσει τα ως άνω απαιτούμενα συμπληρω¬ 
ματικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τον 
ασκούντα την εκμετάλλευση στην αδειοδοτούσα αρχή 
ενσωματωμένα στην αρχική μελέτη ασφαλείας, σε αριθ¬ 
μό αντιγράφων, σύμφωνα με την παράγραφο Β(εδ.1)του 
παρόντος άρθρου, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει 
στις αρμόδιες αρχές προς τελική αξιολόγηση και ακο¬ 
λουθείται η διαδικασία του εδαφίου 2(γ.1) της παραγρά¬ 
φου αυτής (Β). 

4. Η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε εύλογο χρόνο απάτην 
παραλαβή των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων 
Υπουργείων επί της μελέτης ασφαλείας και πριν την ορι¬ 
στική καταχώρησή της σύμφωνα με την παράγραφο (Γ) 

- ανακοινώνει στον ασκούντα την εκμετάλλευση τα συ- 
μπεράσματά της με βάση τις γνωμοδοτήσεις που της 
έχουν σταλεί από την εξέταση της μελέτης ασφαλείας, 
αφού ζητήσει ενδεχομένως συμπληρωματικά στοιχεία 
σύμφωνα με το εδάφιο 3. 

- απαγορεύει την έναρξη λειτουργίας ή τη συνέχιση της 
λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19της παρούσας 
απόφασης. 

Γ. Καταχώρηση 

1. Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας γίνεται από 
την αδειοδοτούσα αρχή, με βάση τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο Β (εδάφιο 2 γ.1) γνωμοδοτήσεις και γνωστο¬ 
ποιείται εγγράφως στον ασκούντα την εκμετάλλευση, με 
κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο Β(εδ.Ι). 

Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας γίνεται μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μήνα, από την παραλαβή και της τε¬ 
λευταίας γνωμοδότησης που έχει υποβληθεί εμπρόθε¬ 
σμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β (εδά¬ 
φιο 2 γ. 1) του παρόντος άρθρου. 

2. Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου της, δεδομένου ότι τα στοιχεία 
της μελέτης αυτής τελούν υπό διαρκή έλεγχο, συμπλή¬ 
ρωση και βελτίωση, αποτελεί όμως προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας της εγκατά¬ 
στασης. 

3. Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας γίνεται ανε¬ 
ξάρτητα από τον χρόνο ανανέωσης της ως άνω άδειας 
λειτουργίας. Εάν κατά το στάδιο της καταχώρησης, προ¬ 
κύψεις ανάγκη επιβολής στον ασκούντα την εκμετάλλευ¬ 
ση πρόσθετων μέτρων ασφάλειας, τα μέτρα αυτά επιβάλ¬ 
λονται με τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εγκα¬ 
τάστασης. 

4. Μέσα σε ένα (1) μήνα απάτην οριστική καταχώρηση 
της μελέτης ασφαλείας, η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλ¬ 
λει από ένα (1) αντίγραφο της μελέτης ασφαλείας: α) 
στην υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μεριμνήσει για την ενη¬ 
μέρωση και πληροφόρηση του κοινού, σύμφωνα μετο άρ¬ 
θρο 13 και β) στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να με- 
ριμνήσει για την κατάρτιση του ειδικού σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 9 (παραγ. Γ εδάφιο 2). 

Δ. Επανεξέταση της μελέτης ασφαλείας 

Η μελέτη ασφαλείας επανεξετάζεται περιοδικά και, εν 
ανάγκη, ενημερώνεται: 

- τουλάχιστον κάθε πέντε (5) χρόνια, 


- οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του ασκούντος την εκ¬ 
μετάλλευση ή μετά από αίτημα της αδειοδοτούσας αρ¬ 
χής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδομένα ή προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη νέες τεχνικές γνώσεις σχετικά με την 
ασφάλεια, οι οποίες προέρχονται π.χ. από την ανάλυση 
ατυχημάτων ή, κατά το δυνατόν, «παρ' ολίγον ατυχημά¬ 
των» και την εξέλιξη των γνώσεων σχετικά με την εκτίμη¬ 
ση των κινδύνων, 

- σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 11 

Τα συμπεράσματα από τις επενεξετάσεις υποβάλλο¬ 
νται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση στην αδειοδο- 
τούσααρχή. 

Αρθρο 9 

Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης επιδιώκουν: 

-τον περιορισμό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να 
περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στον άνθρωπο, 
στο περιβάλλον και στα αγαθά, 

- την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, 

- την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοι¬ 
νό και στις οικείες Υπηρεσίες ή Αρχές της περιοχής, 

-την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του περιβάλλο¬ 
ντος κατόπιν ατυχήματος μεγάλης έκτασης. 

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης διακρίνονται σε α) εσωτε¬ 
ρικά και β) εξωτερικά σχέδια και περιέχουν τις πληροφο¬ 
ρίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV του άρθρου 20 
της παρούσας απόφασης. 

Β. Εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 

1. Η αδειοδοτούσα αρχή μεριμνά, ώστε για όλες τις 
εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 8: 

α) Ο ασκώντην εκμετάλλευση, σε συνεργασία μετο προ¬ 
σωπικό της εγκατάστασης, να καταρτίζει εσωτερικό σχέ¬ 
διο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα συνυποβάλλεται στην 
αδειοδοτούσα αρχή με τη μελέτη ασφαλείας και θα ανα- 
φέρεται στα μέτρα που λαμβάνονται στη εγκατάσταση. 

β) Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης να επανεξε¬ 
τάζονται, να δοκιμάζονται και ενδεχομένως να αναθεω¬ 
ρούνται και να εκσυγχρονίζονται τουλάχιστον κάθε τρία 
(3) χρόνια. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις με¬ 
τατροπές στις σχετικές εγκαταστάσεις, τις οικείες υπη¬ 
ρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και 
τις γνώσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση μεγάλων ατυ¬ 
χημάτων. 

γ) Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης να εφαρμό¬ 
ζονται χωρίς καθυστέρηση από τον ασκούντα την εκμε¬ 
τάλλευση και τις εμπλεκόμενες σε αυτά αρμόδιες αρχές, 
σε περίπτωση: 

- μεγάλου ατυχήματος 

- ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου, ώστε ευλόγως να 
αναμένεται ότι θα καταλήξει σε μεγάλο ατύχημα. 

2) Το Πυροσβεστικό Σώμα μεριμνά για την πραγματο¬ 
ποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον 
ασκούντα την εκμετάλλευση, για την εφαρμογή και εκ¬ 
παίδευση στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

Γ. Εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης (Σχέδια Αντιμε¬ 
τώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης 
(Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) 
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1) Γενικό Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης 

Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ μέσω της Κεντρικής Διεύθυν¬ 
σης ΠΣΕΑ (Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης) 
:μεριμνά για την κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου έκτα¬ 
κτης ανάγκης (Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για την αντιμετώπιση 
ατυχήματος μεγάλης έκτασης από δραστηριότητες σχε- 
τιζόμενες με επικίνδυνες ουσίες, σε συνεργασία με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Πρό¬ 
νοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Αρχη¬ 
γείο Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους κατά περίπτω¬ 
ση συναρμόδιους φορείς. 

Το σχέδιο αυτό που αναφέρεται στο χώρο έξω από τις 
εν λόγω εγκαταστάσεις, υπογράφεται από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ και κοινοποιείται εν συνεχεία στα ως άνω 
Υπουργεία και στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας 
των Περιφερειών και των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστα¬ 
σίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, προ- 
κειμένου να συνταχθούν τα Ειδικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., όπως 
προβλέπεται παρακάτω στο εδάφιο 2 της παραγράφου 
αυτής (Γ). Το Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. αποτελεί προσθήκη στο 
παράρτημα Ατού Γ ενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 

(Β' 12/19.1.1998), που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό 
Εσωτερικών Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα 
με το άρθρο τρίτο (παραγ. 10γ) του Ν. 2347/1995) (Α' 
221), που τροποποιεί το άρθρο 18 του Ν.2344/1995 
(Α'212). 

2) Ειδικό Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης: 

α) Ο ασκών την εκμετάλλευση παρέχει στην Υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε αυτή να διευ¬ 
κολυνθεί στην κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτα¬ 
κτης ανάγκης μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες: 

- για τις νέες εγκαταστάσεις, πριν από την έναρξη λει¬ 
τουργίας τους 

- για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν καλύπτο¬ 
νται προηγουμένως από τις ΚΥΑ υπ'αριθμ. 18187/272/88 
και υπ'αριθ. 77119/4607/1993, το αργότερο ως τις 
3/2/2002 

- για τις λοιπές εγκαταστάσεις, το αργότερο ως τις 
3/2/2001 

β) Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεριμνά ώστε: 

• Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της οικείας Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, άλλα κατά 
περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και με έναν εκ¬ 
πρόσωπο του Πυροσβεστικού σώματος του νομού και 
έναν εκπρόσωπο της εγκατάστασης, να καταρτίσει εξω¬ 
τερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.), με 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στον εκτός της εγκα¬ 
τάστασης χώρο, με βάση το γενικό σχέδιο έκτακτης ανά¬ 
γκης (Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) και την καταχωρημένη μελέτη 
ασφαλείας, συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλα¬ 
πλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο άοπιίπο) σύμφωνα 
με το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης. 

• Να ζητείται η γνώμη του κοινού για το εξωτερικό σχέ¬ 
διο έκτακτης ανάγκης. 

• Να πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας σε συ¬ 
νεργασία με τον ασκούντο την εκμετάλλευση και τους συ¬ 
ναρμόδιους φορείς, για την εφαρμογή και την εκπαίδευ¬ 
ση στο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 


• Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης να εφαρμόζεται χωρίς 
καθυστέρηση, από τον ασκούντο την εκμετάλλευση και 
τις εμπλεκόμενες σε αυτά αρμόδιες αρχές, σε περίπτω¬ 
ση: 

- μεγάλου ατυχήματος ή 

- ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου, ώστε ευλόγως να 
αναμένεται ότι θα καταλήξει σε μεγάλο ατύχημα. 

• Το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης να επανεξε¬ 
τάζεται, να δοκιμάζεται και ενδεχομένως να αναθεωρείται 
και να εκσυγχρονίζεται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. 
Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις μετατροπές στη 
σχετική εγκατάσταση, στις οικείες υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις όσον 
αφορά στην αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων. 

γ) Για την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης, αρμόδια είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστα¬ 
σίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περί¬ 
πτωση που οι δυνατότητες της Υπηρεσίας αυτής δεν 
επαρκούν για την καταστολή του ατυχήματος, αρμόδια 
για την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανά¬ 
γκης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας. Εάν η έκταση και οι επιπτώσεις του ατυχή¬ 
ματος είναι ανεξέλεγκτες, η Γ ενική Γ ραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας αξιολογεί, αν το αρμόδιο όργανο αντιμετώ¬ 
πισής του θα είναι το Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο 
(ΣΝΟ) ή το Συντονιστικό Διϋπουργικό Οργανο (ΣΔΟ). 

δ) Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί, παραθέτοντας τους 
σχετικούς λόγους, να αποφασίσει μετά από σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας Περ/ντος του Υπουργεί¬ 
ου ΠΕΧΩΔΕ, με βάση τις πληροφορίες της μελέτης ασφα¬ 
λείας, ότι δεν εφαρμόζεται η παράγραφος Γ (εδ.2α και β) 
του παρόντος άρθρου σχετικά με την υποχρέωση κατάρ¬ 
τισης εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

Αρθρο 10 

Πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (φαινόμενο Ωοπιιηο) 

1. Η αδειοδοτούσααρχή, βασιζόμενη στις πληροφορίες 
που παρέχει ο ασκών την εκμετάλλευση σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 8, καθορίζει τις εγκαταστάσεις ή ομάδες 
εγκαταστάσεων, όπου η πιθανότητα και η δυνατότητα ή οι 
συνέπειες μεγάλου ατυχήματος μπορεί να αυξάνονται, 
λόγω της θέσης και της εγγύτητας αυτών των εγκατα¬ 
στάσεων και των ειδών και ποσοτήτων επικίνδυνων ου¬ 
σιών που διαθέτουν. 

2. Η αδειοδοτούσα αρχή μεριμνά ώστε για αυτές τις 
εγκαταστάσεις: 

α) Να ανταλλάσσονται καταλλήλως σχετικές πληροφο¬ 
ρίες,που επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις αυτές να συνε- 
κτιμούν δεόντως τη φύση και έκταση του συνολικού κιν¬ 
δύνου μεγάλου ατυχήματος, στις οικείες πολιτικές πρό¬ 
ληψης σοβαρών ατυχημάτων και στα συστήματα 
διαχείρισης ασφαλείας, στις μελέτες ασφαλείας (άρθρο 
8) που συντάσσουν και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης (άρ¬ 
θρο 9 παραγ. Γ) 

β) Σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Νο¬ 
μαρχιακές υπηρεσίες, να παρέχονται σχετικές πληροφο¬ 
ρίες στις αρμόδιες αρχές κατά την εκπόνηση των εξωτε¬ 
ρικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης (άρθρο9παρ.Γ2) και να 
ενημερώνεται το κοινό (άρθρο 13). 

3. Η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει για όλα τα ανωτέ¬ 
ρω τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 
(παρ.1). 
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Άρθρο 11 

Μετατροπές εγκατάστασης,μονάδας 
ή χώρου αποθήκευσης 

Σε περίπτωση μετατροπών μιας εγκατάστασης, μονά¬ 
δας, αποθήκης, διαδικασίας παραγωγής ή της φύσης και 
των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών, που μπορεί να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στους κινδύνους μεγάλου ατυχή¬ 
ματος, ο ασκών την εκμετάλλευση: 

• Επανεξετάζει και, εάν απαιτείται, αναθεωρεί την πο¬ 
λιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και τα διαχειριστι¬ 
κά συστήματα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 7 και 8 

• Επανεξετάζει και αναθεωρεί τη μελέτη ασφαλείας και 
ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή για τις λεπτομέρειες 
της εν λόγω αναθεώρησης, πριν τη μετατροπή της εγκα¬ 
τάστασης. 

Αρθρο 12 

Σχεδιασμός χρήσεων γης 

Οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό 
σχεδίασμά, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης με¬ 
γάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών 
τους να λαμβάνονται υπόψη: 

α) Κατά τη κατάρτιση των σχεδίων χρήσεων γης μέσα 
από τις κείμενες διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου, και 
β) Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Γιατην υλοποίηση αυτών των στόχων ελέγχεται: 
α) Η ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, 
β) Οι μετατροπές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 11. 

γ) Τα νέα έργα και οι γενικώτερες δραστηριοτήτες (έρ¬ 
γα διευθέτησης του χώρου, χώρων όπου συχνάζει το κοι¬ 
νό, άξονες μεταφοράς, ζώνες κατοικίας κ.λ.π.) που λόγω 
της θέσης και της γειτνίασης τους με αυτές τις εγκατα¬ 
στάσεις, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο μεγάλου 
ατυχήματος ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του. 

Ειδικότερα οι ως άνω αρμόδιες για το σχεδίασμά του 
χώρου αρχές, μεριμνούν ώστε, αφενός να διατηρούνται 
μακροπρόθεσμα οι δέουσες αποστάσεις μεταξύ των 
εγκαταστάσεων που καλύπτονται από τη παρούσα από¬ 
φαση και των ζωνών κατοικίας, των έργων ή δραστηριο¬ 
τήτων που προσελκύουν ή χρησιμοποιούνται από μεγάλο 
αριθμό ατόμων και των ζωνών που παρουσιάζουν ιδιαίτε¬ 
ρο φυσικό ενδιαφέρον ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και 
αφετέρου για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να λαμβά- 
νονται συμπληρωματικά τεχνικά μέσα, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 5, ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό. 

Αρθρο 13 

Πληροφορίες για τα μέτρα ασφαλείας - 
Ενημέρωση του κοινού 

1. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης, κάθε φορά που της διαβιβάζεται μελέτη ασφα¬ 
λείας για εγκατάσταση από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμ¬ 
φωνα με το εδάφιο 4 της παραγράφου Γτου άρθρου 8 και 
το ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο Γ2 του άρθρου 9, αποστέλλει μέσα σε 
ένα (1) μήνα στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο πληροφο¬ 
ρίες τουλάχιστον με τα στοιχεία που περιγράφονται στο 
παράρτημα V του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης. 

Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται σε συνερ¬ 


γασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με εκπρόσωπο της 
εγκατάστασης. 

Οι αναφερόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται και στην 
αρμόδια Κεντρική Δ/νσητου Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 

2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μεριμνά: 

• για τη δημοσίευση στον τύπο περίληψης των ως άνω 
πληροφοριακών στοιχείων και γνωστοποίησης προς το 
κοινό, ότι διαθέτει λεπτομερέστερες πληροφορίες για 
την ενημέρωσή του, 

• για την ανάρτηση αντιγράφου της ως άνω δημοσίευ¬ 
σης στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας, 

• για την παροχή πλήρους ενημέρωσης των κατοίκων 
με κάθε πρόσφορο μέσο, γιαταληπτέα κατάλληλα μέτρα 
ασφάλειας και τη στάση που θα πρέπει να τηρείται σε πε¬ 
ρίπτωση ατυχήματος, σύμφωνα με τα πληροφοριακά 
στοιχεία που διαθέτει, 

• για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυ¬ 
σμού, σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολιτικής Προ¬ 
στασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον (τους) 
οικείο (ους) δήμο (ους)του (ων) οποίου (ων) οικάτοικοιεί- 
ναι δυνατόν να προσβληθούν από ατύχημα μεγάλης έκτα¬ 
σης. 

3. Οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχουν τουλάχιστον τα 
στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα V του άρ¬ 
θρου 20, επανεξετάζονται ανά τριετία από την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
και, εάν απαιτείται, ανανεώνονται και ενημερώνονται, 
τουλάχιστον σε περίπτωση μετατροπής της εγκατάστα¬ 
σης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Οι πληροφορίες 
βρίσκονται μόνιμα στη διάθεση του κοινού. Το μέγιστο 
χρονικό διάστημα μεταξύ δυο ανανεώσεων της πληρο¬ 
φόρησης του κοινού δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. 

4. Οταν μία εγκατάσταση, για την οποία έχει υποβληθεί 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 μελέτη ασφαλείας περι¬ 
κλείει κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με διασυ¬ 
νοριακές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, 
ομόρων με την Ελλάδα Κρατών Μελών της Ε.Ε., οι Ελλη¬ 
νικές αρχές πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με το όμορο 
Κράτος Μέλος, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, 
ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται και από τις δύο πλευ¬ 
ρές για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς για 
τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και 
στο περιβάλλον. Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων οι 
διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται πριν από την ανάλη¬ 
ψη αυτών των δραστηριοτήτων. 

Στα πλαίσια πραγματοποίησης των ως άνω διαβουλεύ- 
σεων, οι Ελληνικές αρχές κοινοποιούν προς το άνω όμο¬ 
ρο Κράτος Μέλος, τις απαραίτητες πληροφορίες που του 
έχουν παρασχεθεί. Αντίστοιχα σε περίπτωση που η εγκα¬ 
τάσταση βρίσκεται στο έδαφος του όμορου Κράτους Μέ¬ 
λους, το ΥΠΕΧΩΔΕ παραλαμβάνει τις απαραίτητες πλη¬ 
ροφορίες από το όμορο Κράτος Μέλος. 

5. Οταν μια εγκατάσταση ευρισκόμενη κοντά στο έδα¬ 
φος άλλου κράτους μέλους, δεν δημιουργεί κίνδυνο με¬ 
γάλου ατυχήματος πέραν της περιμέτρου της και δεν 
απαιτείται εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με το άρθρο 9 (παράγραφος Γ2 γ), η αδειοδοτούσα αρχή 
ενημερώνει σχετικά το άλλο κράτος μέλος. 

6. Η αδειοδοτούσα αρχή μεριμνά ώστε η μελέτη ασφα¬ 
λείας να δημοσιοποιείται. Ο ασκών την εκμετάλλευση 
μπορεί να ζητά από την αδειοδοτούσα αρχή να μη δημο¬ 
σιοποιούνται ορισμένα μέρη της έκθεσης, για λόγους βιο- 
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μηχανικού, εμπορικού ή προσωπικού απορρήτου, όπως 
αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομο¬ 
θεσίας, καθώς επίσης και για λόγους δημόσιας ασφάλει¬ 
ας ή εθνικής άμυνας. Στις περιπτώσεις αυτές, και κατόπιν 
συμφωνίας της αδειοδοτούσας αρχής, ο ασκών την εκμε¬ 
τάλλευση παρέχει στην αρχή, και διαθέτει στο κοινό, μια 
τροποποιημένη μελέτη ασφαλείας χωρίς τα μέρη αυτά. 

7. Η αδειοδοτούσα αρχή μεριμνά, ώστε το κοινό να μπο¬ 
ρεί να δίδει τη γνώμη του στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- στον σχεδίασμά για νέες εγκαταστάσεις που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 8, 

- στην μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων κατά 
την έννοια του άρθρου 11, όταν οι προβλεπόμενες μετα¬ 
τροπές υπόκεινται στις χωροταξικές απαιτήσεις της πα¬ 
ρούσας απόφασης, 

- στην διαρρύθμιση των χώρων γύρω από τις υφιστάμε¬ 
νες εγκαταστάσεις. 

8. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο 
άρθρο 8, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης μεριμνά, ώστε να τίθεται στη διά¬ 
θεση του κοινού ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών, 
που προβλέπεται στο άρθρο 8, (παράγραφος 2). 

Αρθρο 14 

Περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης 

1. Ο ασκών την εκμετάλλευση ύστερα από ένα μεγάλο 
ατύχημα, ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή και 
μεριμνά ώστε να παρέχει σ'αυτήν μέσα σε χρονικό διά¬ 
στημα ενός (1) μήνα: 

α) Πληροφορίες σχετικά με: 

- τις περιστάσεις του ατυχήματος 

-τις ενεχόμενες επικίνδυνες ουσίες, 

- τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσε¬ 
ων του ατυχήματος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 
και 

- τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης 

β) Ενημέρωση για τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά με: 

- την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακρο¬ 
πρόθεσμων επιπτώσεων του ατυχήματος, 

-την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήματος, 

γ) να ενημερώσει τις παρεχόμενες πληροφορίες, εάν 
μια διεξοδικότερη έρευνα αποκαλύψει πρόσθετα στοι¬ 
χεία, τα οποία μεταβάλλουν τις πληροφορίες αυτές ή τα 
σχετικά συμπεράσματα 

2. Παράλληλα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με 
τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Υγείας της 
εν λόγω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την Τοπική Πυ¬ 
ροσβεστική Υπηρεσία και την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

α) εξασφαλίζει, μετά από κοινή εισήγηση των υπηρε¬ 
σιών αυτών, τη λήψη: 

ί) των επειγόντων μέτρων που προβλέπονται στα σχέ¬ 
δια έκτακτης ανάγκης τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 9 (παραγ.Γ) της παρούσας απόφασης, συνε- 
κτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών 
φαινομένων (φαινόμενο άοπιίηο) καθώς και 

ϋ) των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων 
που κρίνονται απαραίτητα για τον περιορισμό των επι¬ 
πτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής 
του 

β) ενημερώνει τον ή τους ΟΤΑ της περιοχής όπου συ¬ 
νέβη το ατύχημα 


3. Αρμόδιος υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης ή 
και άλλου συναρμόδιου Υπουργείου ή των αντίστοιχων 
Περιφερειακών υπηρεσιών, ή των αρμοδίων υπηρεσιών 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παρακολουθεί 
τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο χώ¬ 
ρο της βιομηχανικής εγκατάστασης και ενημερώνει συνε¬ 
χώς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω 
της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της εν λόγω Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η αδειοδοτούσα αρχή, σε συ¬ 
νεργασία με λοιπές συναρμόδιες αρχές (Υπουργεία και 
Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) κατά περί¬ 
πτωση: 

α) Συλλέγει, μέσω επιθεωρήσεων, ερευνώνή άλλως, τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη ανάλυση των 
τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικώνπτυχώντου με¬ 
γάλου ατυχήματος. 

β) Προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να 
εξασφαλίζει ότι ο ασκών την εκμετάλλευση λαμβάνει τα 
απαιτούμενα θεραπευτικά μέτρα και 

γ) Διατυπώνει συστάσεις για μελλοντικά προληπτικά 
μέτρα. 

4. Μετά την καταστολή του ατυχήματος μεγάλης έκτα¬ 
σης, η αδειοδοτούσα αρχή μετά από γνώμη των υπηρε¬ 
σιών Περιβάλλοντος, Υγείας, και Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοι¬ 
νωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατόν να απαγορεύει την 
επαναλειτουργία της εγκατάστασης. 

Αρθρο 15 

Πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή των Ε.Κ. 

1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ., το 
συντομότερο δυνατό, σχετικά με τα μεγάλα ατυχήματα 
που συνέβησαν στην Ελλάδα καιπληρούντα κριτήρια του 
παραρτήματος IV του άρθρου 20 και της παρέχει τις ακό¬ 
λουθες διευκρινίσεις: 

α) Τα κράτος μέλος, την ονομασία και τη διεύθυνση της 
αρχής που είναι υπεύθυνη για την έκθεση. 

β) Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του μεγάλου 
ατυχήματος, μαζί με το πλήρες ονοματεπώνυμο του 
ασκούντος την εκμετάλλευση και τη διεύθυνση της συ¬ 
γκεκριμένης εγκατάστασης. 

γ) Σύντομη περιγραφή των περιστάσεων του ατυχήμα¬ 
τος, με μνεία των ενεχόμενων επικινδύνων ουσιών, και 
των άμεσων επιπτώσεων για τον άνθρωπο και το περι¬ 
βάλλον. 

δ) Σύντομη περιγραφή των ληφθέντων μέτρων έκτα¬ 
κτης ανάγκης και των απαραίτητων αμέσων προφυλάξε¬ 
ων για την αποφυγή επανάληψης του ατυχήματος. 

2. Μετά τη συλλογή των πληροφοριών που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 14, το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Επιτρο¬ 
πή των Ε.Κ. για τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους και 
διατυπώνει συστάσεις, χρησιμοποιώντας ένα έντυπο το 
οποίο καταρτίζεται από την Επιτροπή των Ε.Κ. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να καθυστερήσει την κοινοποίηση 
των πληροφοριών αυτών, μόνον για να επιτρέψει να πε- 
ρατωθούν δικαστικές διαδικασίες, όταν η κοινοποίηση εν¬ 
δέχεται να επηρεάσει τις διαδικασίες αυτές. 

3. Το ΥΠΕΧΩΔΕ γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ κα¬ 
τάλογο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμ¬ 
βουλεύσουν τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, 
πού πρέπει να επέμβουν σε περίπτωση μεγάλου ατυχή¬ 
ματος. 
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Αρθρο 16 

Επιθεωρήσεις- Ελεγχοι 

1. Η αδειοδοτούσα αρχή οργανώνει, σε συνεργασία με 
τις συναρμόδιες αρχές, σύστημα επιθεωρήσεων ή άλλων 
μέτρων ελέγχου ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης. 
Αυτές οι επιθεωρήσεις ή τα μέτρα ελέγχου δεν εξαρτώ- 
νται από την παραλαβή της μελέτης ασφαλείας, ή άλλων 
υποβαλλόμενων στοιχείων και πρέπει να σχεδιάζονται 
κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν οργανωμένη και συστη¬ 
ματική εξέταση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειρι¬ 
στικών συστημάτων της εγκατάστασης ώστε: 

- Ο ασκώντην εκμετάλλευση να μπορεί να αποδείξει ότι, 
για τις δραστηριότητες της εγκατάστασης, έχει λάβει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη κάθε μεγάλου ατυ¬ 
χήματος. 

- Ο ασκώντην εκμετάλλευση να μπορεί να αποδείξει, ότι 
έχει προβλέψει ενδεδειγμένα μέσα για τον περιορισμό 
των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων εντός και εκτός της 
εγκατάστασης του. 

- Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχει η μελέ¬ 
τη ασφαλείας ή άλλα υποβαλλόμενα στοιχεία, να αντικα¬ 
τοπτρίζουν πιστά την κατάσταση στην εγκατάσταση. 

- Να παρέχονται στο κοινό οι πληροφορίες που αναφέ- 
ρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

2. Το σύστημα των επιθεωρήσεων προβλέπει: 

α. Την κατάρτιση από την αδειοδοτούσα αρχή προ¬ 
γράμματος επιθεωρήσεων για όλες τις εγκαταστάσεις. 
Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει μια επιτόπια επιθεώ¬ 
ρηση κάθε 12 μήνες, σε κάθε εγκατάσταση που αναφέρε- 
ται στο άρθρο 8, εκτός εάν η αδειοδοτούσα αρχή έχει κα¬ 
θορίσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατόπιν συστηματι¬ 
κής εκτίμησης των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος στην 
εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα 
της εγκατάστασης, στοιχεία και πληροφορίες από προη¬ 
γούμενους ελέγχους ή επιθεωρήσεις ή ενδεχομένως με¬ 
τατροπές στην εγκατάσταση. Στο πρόγραμμα επιθεωρή¬ 
σεων περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και: 

ί) Έλεγχοι στον ασκούντο την εκμετάλλευση που ανα- 
φέρονται στην επανεξέταση και ενημέρωση από αυτόν με 
νέα στοιχεία των πληροφοριών που έχουν δοθεί στο κοι¬ 
νό, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης. 

ϋ) Παρακολούθηση των συμπερασμάτων των επιθεω¬ 
ρήσεων, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες 
ενέργειες εκτελούνται από τον ασκούντο την εκμετάλ¬ 
λευση της εγκατάστασης. 

ίϋ) Έλεγχοι των τηρούμενων από την επιχείρηση στοι¬ 
χείων, που αναφέρονται σε ελέγχους της εγκατάστασης, 
εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ. 

β. Την σύνταξη εκθέσεως, η οποία κοινοποιείται από 
την αδειοδοτούσα αρχή σε όλες τις συναρμόδιες αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 (παραγ.1). Η έκθεση αυτή 
περιέχει εκτός των άλλων και: 

- το σκοπό της επιθεώρησης των επιλεγμένων εγκατα¬ 
στάσεων 

- τα συμπεράσματα για την εκτίμηση των συστημάτων 
της εγκατάστασης που επιθεωρήθηκαν 

- το σχέδιο ενεργειών που συμφωνήθηκε με τον ασκού¬ 
ντο την εκμετάλλευση της εγκατάστασης και 

- τα συμπεράσματα για ενέργειες που θα ακολουθή¬ 
σουν 

γ. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την παρακολούθηση κά¬ 


θε επιθεώρησης που διενεργείται από την αδειοδοτούσα 
αρχή, και από τον ασκούντο την εκμετάλλευση της εγκα¬ 
τάστασης. 

3. Οι επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγρα¬ 
φο 1, διενεργούνται από την αδειοδοτούσα αρχή σε συ¬ 
νεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω¬ 
νικών Ασφαλίσεων και εκπροσώπου της Τοπικής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αν απαιτείται με εκπρο¬ 
σώπους των αρμόδιων Υπουργείων και του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

Για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, η αδειοδοτούσα 
αρχή είναι δυνατόν να συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες 
της ημεδαπής και αλλοδαπής, με εξειδικευμένες γνώσεις 
σε θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων. 

4. Η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να ζητά από τον ασκού¬ 
ντο την εκμετάλλευση όλες τις συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες που είναι αναγκαίες, για να εκτιμήσει σωστά την 
πιθανότητα μεγάλου ατυχήματος, να προσδιορίσει την 
ενδεχόμενη αυξημένη πιθανότητα ή/και τις ενδεχόμενες 
βαρύτατες συνέπειες μεγάλων ατυχημάτων, να καταστεί 
δυνατή η κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανά¬ 
γκης, και να ληφθούν υπόψη οι ουσίες, που ως εκ της φυ¬ 
σικής μορφής, των ιδιαίτερων συνθηκών ή της θέσης 
τους, μπορούν να απαιτούν ειδική προσοχή. 

5. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των επιθεωρή¬ 
σεων κοινοποιούνται και στο προσωπικό της εγκατάστα¬ 
σης. 

6. Είναι δυνατόν οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 (παρ.1), να διενεργούν τακτικούς και εκτά¬ 
κτους ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. 

7. Ο ασκών την εκμετάλλευση διενεργεί τακτικούς και 
εκτάκτους ελέγχους με εκπροσώπους του προσωπικού 
της εγκατάστασης, για τη διαπίστωση της τήρησης των 
οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

8. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, 
πραγματοποιείται έλεγχος από την αδειοδοτούσα αρχή 
προκειμένου να διαπιστωθεί, αν τηρούνται οι διατάξεις 
της παρούσας απόφασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτού κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. 
Καμία εγκατάσταση δεν μπορεί να αρχίσειτην λειτουργία 
της, εάν προηγουμένως δεν λάβει ο ασκώντην εκμετάλ¬ 
λευσή της θετικό πόρισμα από τον διενεργηθέντα έλεγχο. 

Άρθρο 17 

Εκπροσώπηση - Ανταλλαγές και 
σύστημα πληροφόρησης 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ως αρμόδιος φορέας: 

1. Για την εκπροσώπηση της χώρας στην Επιτροπή των 
Ε.Κ. 

2. Γ ια την ενημέρωση της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά 
με τις κτηθείσες εμπειρίες στοντομέατηςπρόληψης ατυ¬ 
χημάτων μεγάλης έκτασης και του περιορισμού των συ¬ 
νεπειών τους. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται κυ¬ 
ρίως στη λειτουργικότητα των μέτρων που προβλέπονται 
στην παρούσα απόφαση. 

3. Γ ια την ενημέρωση από την Επιτροπή των Ε.Κ για τα 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης τα οποία συνέβησαν στην 
επικράτεια των κρατών μελών, με στόχο: 

α) Την ταχεία διάδοση, προς όλες τις συναρμόδιες αρ¬ 
χές, των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 1. 
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β) Τη γνωστοποίηση προς όλες τις συναρμόδιες αρχές 
της ανάλυσης των αιτίων των μεγάλων ατυχημάτων και 
των σχετικών διδαγμάτων που έχουν συναχθεί. 

γ) Την ενημέρωση των συναρμόδιων αρχών σχετικά με 
τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 

δ) Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους εμπειρο¬ 
γνώμονες που είναι σε θέση να παράσχουν συμβουλές ή 
πληροφορίες, σχετικά με την πραγματοποίηση, την πρό¬ 
ληψη και τον περιορισμό των συνεπειών μεγάλων ατυχη¬ 
μάτων. 

Το σύστημα πληροφόρησης περιλαμβάνει τουλάχι¬ 
στον: 

α) Τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη προς 
την Επιτροπή των Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρά¬ 
γραφος 1. 

β) Την ανάλυση των αιτίωντων ατυχημάτων. 

γ) τη γνώση και την απόκτηση εμπειρίας που αποκομί- 
σθηκαν από τα ατυχήματα. 

δ) τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για να μη συμ¬ 
βεί και άλλο ατύχημα. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η πρόσβαση στο σύ¬ 
στημα πληροφοριών είναι ελεύθερη για όλες τις αρμό¬ 
διες αρχές, τις βιομηχανικές και εμπορικές ενώσεις, τα 
συνδικάτα, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που 
ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, κα¬ 
θώς και για τους άλλους διεθνείς ή ερευνητικούς οργανι¬ 
σμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον εν λόγω 
τομέα. 

4. Για την υποβολή κάθε τρία χρόνια στην Επιτροπή των 
Ε.Κ. έκθεσης για τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 6 και 8, σύμφωνα με τη διαδικασία που προ- 
βλέπεται στις κείμενες διατάξεις για την τυποποίηση και 
τον εξορθολογισμό των εκθέσεων, που αφορούν στην 
εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον. 

5. Γιατη συγκρότηση επιτροπής από εκπροσώπουςτων 
συναρμοδίων αρχών και την σύγκλησή της όταν κάποια 
από τις συναρμόδιες αρχές το ζητήσει. Η επιτροπή έχει 
ως έργο την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων 
προς τους συναρμόδιους Υπουργούς για την επίλυση και 
την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 18 
Εμπιστευτικότητα 

1. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατ' εφαρμο¬ 
γή της παρούσας απόφασης, είναι στη διάθεση κάθε αι- 
τούντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Ορισμένες πλη¬ 
ροφορίες εξ αυτών μπορούν να τηρούνται εμπιστευτικές, 
εάν είναι δυνατόν να θίξουν: 

- την εμπιστευτικότητα των συζητήσεων των αρμόδιων 
αρχών της Ελλάδας με την Επιτροπή των Ε.Κ. 

- την εμπιστευτικότητα των διεθνών σχέσεων και της 
εθνικής άμυνας 

-τη δημόσια ασφάλεια, 

- το απόρρητο της ανάκρισης ή άλλης εν εξελίξει δικα¬ 
στικής διαδικασίας 

-το εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο, συμπεριλαμβα- 
νομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας 

- τα στοιχεία ή/και τα αρχεία που αφορούν την ιδιωτική 
ζωή 

- τα στοιχεία που παρέχονται από τρίτο, εφόσον αυτός 
ζητά να παραμείνουν εμπιστευτικά. 

2. Η παρούσα απόφαση δεν εμποδίζει τη σύναψη, μετα¬ 


ξύ της Ελλάδας και τρίτων χωρών, συμφωνιών σχετικά με 
την ανταλλαγή πληροφοριών τις οποίες διαθέτουν σε 
εσωτερικό επίπεδο. 

Άρθρο 19 

Κυρώσεις 

Α. Η αδειοδοτούσα αρχή απαγορεύει τη λειτουργία ή 
την έναρξη λειτουργίας μιας εγκατάστασης, μονάδας ή 
αποθήκης, ή τμήματός τους, εάν τα μέτρα που έλαβε ο 
ασκών την εκμετάλλευση, με σκοπό την πρόληψη ή μείω¬ 
ση των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος, είναι σαφώς ανε¬ 
παρκή. 

Η αδειοδοτούσα αρχή είναι δυνατόν να επιβάλλειτις κυ¬ 
ρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν. 2516/97 
(ΦΕΚ159/Α), για παραβίαση των όρων ή περιορισμών που 
τίθενται στις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μιάς 
εγκατάστασης, μονάδας, αποθήκης ή τμήματος τους, 
εάν ο ασκών την εκμετάλλευση δεν έχει υποβάλει εμπρο- 
θέσμως την κοινοποίηση, τη μελέτη ασφαλείας ή άλλα 
στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

Β. Κατά τα λοιπά σε όποιον γίνεται αίτιος παραβίασης 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή πα¬ 
ράλειψη, επιβάλλονται οι αστικές, ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του 
Ν. 1650/1986, όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 98 (παρ.12) του Ν.1892/1990.. 

Γ. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώ¬ 
σεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας όπως, σε σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 
2580/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων» (237 Α') ή του 
Ν. 1568/1985 όπως ισχύουν. 

Άρθρο 20 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασηςτα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI που 
ακολουθούν. 

«Άρθρο 21 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Άρθρο 22 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα- 
ταργούνται οι υπ’ αριθμ. 18187/1988 (Β' 126) και 
77119/1993 ΚΥΑ(Β 532) καθώς και κάθε διάταξη που αντί- 
κειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται 
σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Το παρόν παράρτημα αφορά την παρουσία επικίνδυ¬ 
νων ουσιών σε οιαδήποτε μονάδα, όπως ορίζεται στο άρ¬ 
θρο 3 της παρούσας και προσδιορίζει τα της εφαρμογής 
των σχετικών άρθρων. 

2. Τα μείγματα και τα παρασκευάσματα αντιμετωπίζο¬ 
νται όπως οι καθαρές ουσίες, υπό τον όρο ότι παραμέ¬ 
νουν μέσα στα όρια συγκέντρωσης τα οποία καθορίζο¬ 
νται, ανάλογα με τις ιδιότητάς τους στις διατάξεις της κεί¬ 
μενες νομοθεσίας για την ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμά¬ 
των ή τις τελευταίες προσαρμογές τους στην τεχνική 
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πρόοδο, εκτδς εάν δίδεται ειδικά ποσοστιαία σύνθεση ή 
άλλη περιγραφή. 

3. Οι οριακές ποσότητες που ορίζονται κατωτέρω ανα- 
φέρονται σε καθεμία μονάδα. 

4. Οι ποσότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 
εφαρμογή των σχετικών άρθρων είναι σε μέγιστες ποσό¬ 
τητες οι οποίες ευρίσκονται ή μπορεί να ευρεθούν σ’ έναν 
τόπο καθ’ οιαδήποτε στιγμή. Οι επικίνδυνες ουσίες που 
υπάρχουν σε μια μονάδα μόνο σε ποσότητεςτο πολύ ίσες 
προς το 2 % της σχετικής οριακής ποσότητας δεν λαμδά- 
νονται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής υπάρ- 
χουσας ποσότητας εφόσον ευρίσκονται σε τέτοιο σημείο 
της μονάδας, ώστε να μην μπορούν να αποτελόσουν το 
έναυσμα μεγάλου ατυχήματος σε άλλο, σημείο του τό¬ 
που. 

5. Οι κανόνες που αναφέρονται στο μέρος 2 σημείωση 
4, που διέπουντην πρόσθεση επικινδύνων ουσιών ή κατη¬ 
γοριών επικινδύνων ουσιών, ισχύουν όπου ενδείκνυται. 

ΜΕΡΟΣ 1 

Κατονομαζόμενες ουσίες 

Όταν μια ουσία ή ομάδα ουσιών που αναγράφεται στο 
μέρος 1 εμπίπτει επίσης σε κατηγορία του μέρους 2, οφεί¬ 
λουν να λαμβάνονται υπόψη οι οριακές ποσότητες του 
μέρους 1. 


Στήλη 1 

Στήλη 2 

Στήλη 3 

Επικίνδυνες ουσίες 

Οριακές ποσότητες 
(σε τόνους) για την εφαρμογή 


των άρδρων 6 και 7 

του άρθρου 8 


Νιτρικό αμμώνιο 

350 

2.500 

Νιτρικό αμμώνιο 

1250 

5.000 

Πεντοξείδιο του αρσενικού, αρσενικό οξύ (V) 
και αρσενικά άλατα 

1 

2 

Τριοξείδιο του αρσενικού, αρσενικώδες (III) 
και άλατα του 


0,1 

Βρώμιο 

20 

100 

Χλώριο 

10 

25 

Ενώσεις του νικελίου υπό μορφή εισπνεύσι- 
μων κόνεων (μονοξείδιοτου νικελίου, διοξείδιο 


του νικελίου, θειούχο νικέλιο, διθειούχο τρινι- 
κέλιο, τριοξείδιο του δινικελίου) 


1 

Αιθυλενοϊμίνη 

10 

20 

Φθόριο 

10 

20 

Φορμαλδεΐδη (συγκέντρωση > 90%) 

5 

50 

Υδρογόνο 

5 

50 

Υδροχλώριο (υγροποιημένο αέριο) 

25 

250 

Αλκυλομολυδδικές ενώσεις 

5 

50 

Υγροποιημένα αέρια εξαιρετικά εύφλεκτα 
(συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου) 
και φυσικό αέριο 

50 

200 

Ακετυλένιο 

5 

50 

Αιθυλενοξείδιο 

5 

50 

Προπυλενοξείδιο 

5 

50 

Μεθανόλη 

500 

5.000 

4,4’-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη) και άλατα 
της υπό μορφή σκόνης 

0,01 

Ισοκυανικός μεδυλεστέρας 


0,15 

Οξυγόνο 

200 

2000 

Διισοκυανικό τολουένιο 

10 

100 

Διχλωροκαρδονύλιο (φωσγένιο) 

0,3 

0,75 


Στήλη 1 

Στήλη 2 

Στήλη 3 


Οριακές ποσότητες 

Επικίνδυνες ουσίες 

(σε τόνους) για την εφαρμογή 


των άρδρων 6 και 7 

τουάρ3ρουδ 

Αρσίνη 

0,2 

1 

Φωσφίνη 

0,2 

1 

Διχλωριούχο θείο 

1 

1 

Τριοξείδιο του θείου 

15 

75 

Πολυχλωροδιβενζοφουράνια και πολυχλωρο- 


δ ιβενζο δ ιο ξίνες (συμπεριλαμβανομένου του 


Τθθθ), εκφρασμένα σε ισοδύναμα ΤΟΘΘ 

Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ: 

4-Αμινοδιφαινύλιο ή/καιτα άλατα του, 

0,001 

δενζιδίνη ή/καιτα άλατα της δις (χλωρομεθυλ) 


αιθέρας χλωρομεθυλομεθυλαιθέρας διμεθυλο 


καρβαμοϋλοχλωρίδιο, διμε9υλονιτρωδαμίνη, 


εξαμεθυλοφωσφορικό τριαμίδιο, 2-ναθφυλα- 


μίνη ή/και τα άλατα της και 1,3-προπανο- 


σουλτονο-4-διφαινύλιο 

Βενζίνη αυτοκινήτων και άλλα πτητικά 

0,001 

0,001 

ορυκτέλαια 

5000 

50 000 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Νιτρικό αμμώνιο (350/2500) 

Ισχύει για νιτρικό αμμώνιο και μείγματα που περιέχουν 
νιτρικό αμμώνιο, στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο 
που προκύπτει από το νιτρικό αμμώνιο είναι μεγαλύτερη 
από 28 % κατά βάρος (πλην εκείνων που καλύπτονται από 
τη σημείωση 2), και για υδατικά διαλύματα νιτρικού αμ- 
μωνίου, στα οποία η συγκέντρωση νιτρικού αμμωνίου εί¬ 
ναι μεγαλύτερη από 90% κατά βάρος. 

2. Νιτρικό αμμώνιο (1250/5000) 

Ισχύει για απλά λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο, 
τα οποία πληρούν τους όρους της κείμενης σχετικής νο¬ 
μοθεσίας και για σύνθετα λιπάσματα, στα οποία η περιε¬ 
κτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό αμμώ¬ 
νιο είναι μεγαλύτερη από 28 % κατά βάρος (ένα σύνθετο 
λίπασμα περιέχει νιτρικό αμμώνιο μαζί με φωσφορικά 
άλατα ή/και αναδρακικό κάλιο). 

3. Πολυχλωροδιβενζοφουράνια και πολυχλωροδιβεν- 
ζοδιοξίνες 

Οι ποσότητες πολυχλωροδιβενζοφουρανίων και πολυ- 
χλωροδιδενζοδιοξινών υπολογίζονται με τους ακόλου¬ 
θους σταδμιστικούς συντελεστές: 


Διεθνείς συντελεστές ισοδύναμης τοξικότητας (ΙΤΕΡ) για τις 
υπόψη συναφείς ουσίες (ΝΑΤ0/00Μ8) 


2,3,7,8-ΤΟΘΘ 

1 

2,3,7,8-ΤΟΘΡ 

0,1 

1,2,3,7,8-ΡθϋΟ 

0,5 

2,3,4,7,8-ΡσΟϋΡ 

0,5 



1,2,3,7,8-ΡθΟΘΡ 

0,05 

1.2.3.4.7.8- ΗχΟΟΟ 

1.2.3.6.7.8- ΗχΟΟΟ 

0,1 

1,2,3.4,7,8-ΗχΟϋΡ 


1,2,3,7,8,9-ΗχΟΟΟ 


1,2,3.7,8,9-ΗχΟϋΡ 

1,2,3,6,7,8-ΗχΟϋΡ 

0,1 

1,2,3.4.6,7.8-ΗρΟΟΟ 

0,01 

2,3,4,6,7,8-ΗχΟϋΡ 


ΟΟϋθ 

0,001 

1.2.3.4.6.7.8- ΗρΟϋΡ 0.01 

1.2.3.4.7.8.9- ΗρΟϋΡ 



ΟΟΘΡ 

0,001 


(Τ = τετρά, Ρ = πεντα, Ηχ = εξα, ΗΡ = επτά, Ο = οκτα) 






















ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4631 


ΜΕΡΟΣ 2 

Κατηγορίες ουσιών και παρασκευασμάτων που δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα στο μέρος 1 


Στήλη 1 

Στήλη 2 

Στήλη 3 


Οριακές ποσότητες (σε τόνους) 


επικίνδυνης ουσίας κατά την έννοια 

Κατηγορίες επικινδύνων ουσιών 

του άρθρου 3 παράγραφος 3 


για την εφαρμογή 


των άρθρων 6 και 7 

του άρθρου 8 

1. ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΕΣ 

5 

20 

2. ΤΟΞΙΚΕΣ 

50 

200 

3. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ 

50 

200 

4. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει 
στον ορισμό της σημείωσης 2 στοιχείο α)] 

50 

200 

5. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ [όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει 
στον ορισμό της σημείωσης 2 στοιχείο β) 

10 

50 

6. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα εμπίπτει 
στον ορισμό της σημείωσης 3 στοιχείο α)] 

5 000 

50 000 

7α. ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα 
εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 3 στοιχείο 6) σημείο 1 ] 

50 

200 

7β. ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα 
εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 3 στοιχείο β) σημείο β] 

5.000 

50.000 

8. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ (όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα 
εμπίπτει στον ορισμό της σημείωσης 3 στοιχείο γ)] 

10 

50 

9. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σε συνδυασμό με τις 

ακόλουθες ενδείξεις κινδύνου: 

ί) Β50 «Πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς» 

200 

500 

μ) Β51 «Τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς» και Β53 «Μπορεί 
να προκαλέσει μακροπρόθεσμα ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
στο υδάτινο περιβάλλον» 

500 

2 000 

10. ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω, 

σε συνδυασμό με τις ακόλουθες ενδείξεις κινδύνου: 

ί) Β14 «Αντιδρά βίαια με το νερό» (συμπεριλαμβάνονται Β14/15) , 

100 

500 

Π) Β29 «Η επαφή με το νερό απελευθερώνει τοξικά αέρια» 

50 

200 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξιο- 
μούνται σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 378/1994 (Β/ 705) και 
1197/1989 (Β' 567) αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμ¬ 
βουλίου όπως ισχύουν, με τις οποίες ενσωματώνονται στην 
Εθνική Νομοθεσία οι ακόλουθες Κοινοτικές οδηγίες. 

- οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27 Ιουνίου 
1967, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων σχετικά μετηνταξινόμηση, συ- 
σκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/10/ΕΟΚ. 

- οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7 Ιουνίου 
1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με 
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικιν¬ 
δύνων παρασκευασμάτων. 

- οδηγία 78/631/ΕΟΚτου Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
1978, για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών με¬ 
λών σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισή¬ 
μανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων (παρασιτο¬ 
κτόνων) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/32 Ε.Ο.Κ. 

Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασμάτων που δεν 
έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα με βάση τις ανωτέρω 
αποφάσεις του Α.Χ.Σ., αλλά που εντούτοις υπάρχουν, ή 
ενδέχεται να υπάρχουν, σε μια μονάδα και που εμφανί¬ 
ζουν, ή ενδέχεται να εμφανίσουν, υπό τις συνθήκες που 
επικρατούν στη μονάδα, ισοδύναμες ιδιότητες όσον αφο¬ 
ρά τη δυνατότητα πρόκλησης μεγάλων ατυχημάτων, τη¬ 
ρούνται οι διαδικασίες για προσωρινή ταξινόμηση σύμ¬ 
φωνα με τις σχετικές διατάξεις των αποφάσεων αυτών. 

Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασμάτων με ιδιό¬ 


τητες που επιτρέπουν ταξινόμηση σε περισσότερες της 
μιας κατηγορίες για τους σκοπούςτης παρούσας ισχύουν 
τα χαμηλότερα όρια. 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης καταρτίζε¬ 
ται, ενημερώνεται τακτικά και εγκρίνεται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 
96/82/ΕΚ που παρέχει πληροφορίες για τις ουσίες και τα 
παρασκευάσματα. 

2. Ως «εκρηκτικά» νοούνται: 

α) ί) οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που δημιουργούν 
κίνδυνο έκρηξης με την κρούση, την τριβή, τη φωτιά ή άλ¬ 
λες πηγές ανάφλεξης (φράση κινδύνου Β 2). 

ϋ) πυροτεχνικές ουσίες είναι οι ουσίες (ή τα μείγματα ου¬ 
σιών) που προορίζονται να,παράγουν θερμικό φωτεινό, 
ηχητικό, αεριώδες ή καπνογόνο αποτέλεσμα ή συνδυα¬ 
σμό τέτοιων αποτελεσμάτων, μέσω μη εκρηκτικών, αυτο- 
συντηρούμενων και εξώθερμων χημικών αντιδράσεων, ή 

μι) Οι εκρήξεις ή πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευά¬ 
σματα που περιέχονται σε αντικείμενα. 

β) Οι ουσίες ή παρασκευάσματα που δημιουργούν με¬ 
γάλους κινδύνους έκρηξης με την κρούση, την τριβή, τη 
φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης (φράση κιδνύνου Β 3). 

3. Ως «εύφλεκτες», «πολύ εύφλεκτες» και «εξαιρετικά 
εύφλεκτες» ουσίες (κατηγορίες 6, 7 και 8) νοούνται: 

α) εύφλεκτα υγρά: 

ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν σημείο ανάφλε¬ 
ξης ίσο ή μεγαλύτερο από 21 °0 και μικρότερο ή ίσο προς 
55 °0 (φράση κινδύνου Β 10) και συντηρούν την καύση. 

β) πολύ εύφλεκτα υγρά: 

1. - Ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να θερ- 











4632 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


μανθούν και, τελικά, να αναφλέγουν σε επαφή με τον αέ¬ 
ρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς παροχή ενέρ¬ 
γειας (φράση κινδύνου Β 17). 

- Ουσίες που έχουν σημείο ανάφλεξης κατώτερο από 55 
ώΟ και που παραμένουν σε υγρά κατάσταση υπό πίεση, 
στις περιπτώσεις όπου ιδιαίτερες συνθήκες επεξεργα¬ 
σίας, όπως υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία μπορεί 
να προκαλέσουν κινδύνους μεγάλου ατυχήματος. 

2. Ουσίες και παρασκευάσματα με σημείο ανάφλεξης 
κατώτερο από 21 °0 και που δεν είναι εξαιρετικά εύφλε¬ 
κτες (φράση κινδύνου Β 11 δεύτερη περίπτωση). 

γ) Εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και υγρά: 

1. υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν σημείο 
ανάφλεξης από 0°Ο και των οποίωντο σημείο βρασμού (ή, 
στην περίπτωση κλίμακας θερμοκρασιών βρασμού, το 
αρχικό σημείο βρασμού) είναι, υπό κανονική πίεση, μι¬ 
κρότερο ή ίσο προς 35 °0, (φράση κινδύνου Β 12 πρώτη 
περίπτωση), και 

2. Αέριες ουσίες καιπαρασκευάσματαπου είναι εύφλεκτα 
σε επαφή με τον αέρα σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλ¬ 
λοντος (φράση κινδύνου Β 12 δεύτερη περίπτωση), είτε 
διατηρούνται σε αέρια ή υγρά κατάσταση υπό πίεση, είτε 
όχι, εξαιρουμένων των εξαιρετικά εύφλεκτων υγροποιημέ¬ 
νων αερίων (συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου) και του 
φυσικού αερίου για τα οποία γίνεται λόγος στο μέρος 1, και 

3. Υγρές ουσίες καιπαρασκευάσματαπου διατηρούνται 
σε θερμοκρασία υψηλότερη από το σημείο βρασμού τους. 

4. Το άθροισμα επικινδύνων ουσιών, για να προσδιορι- 
σθεί η ποσότητα που υπάρχει σε μια μονάδα, υπολογίζε¬ 
ται σύμφωνα με τον ακόλουθο κανόνα: 

εάν το άθροισμα είναι: 

ηί/Ω + η2/Ω + η3/Ω + ς</Ω + ηί/Ο +.> 1. 

όπου η χ = η υπάρχουσα ποσότητα της επικίνδυνης ου¬ 
σίας χ (ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών) που εμπίπτει 
στα μέρη 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος, 

Ο = η σχετική οριακή ποσότητα που αναφέρουν τα 
μέρη 1 και 2, 

τότε η μονάδα καλύπτεται από τις σχετικές απαιτήσεις 
της παρούσας απόφασης. 

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στις ακόλουθες περι¬ 
πτώσεις: 

α) Για ουσίες και παρασκευάσματα που περιλαμβάνο¬ 
νται στο μέρος 1 και υπάρχουν σε ποσότητες μικρότερες 
από τις προβλεπόμενες για την καθεμία οριακές ποσότη¬ 
τες, μαζί με ουσίες του μέρους 2 που υπάγονται στην ίδια 
κατηγορία, καθώς και για την πρόσθεση ουσιών και πα¬ 
ρασκευασμάτων του μέρους 2 που υπάγονται στην ίδια 
κατηγορία. 

6) Για την πρόσθεση των κατηγοριών 1,2 και 9, που συ¬ 
νυπάρχουν στην ίδια μονάδα. 

γ) Γ ια την πρόσθεση των κατηγοριών 3,4,5,6,7α, 7δ και 
8, που συνυπάρχουν στην ίδια μονάδα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑ¬ 
ΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

I. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και 
οργάνωσης της μονάδας για την πρόληψη των μεγάλων 
ατυχημάτων 

Οιπληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουντα στοιχεία 
που περιέχονται στο παράρτημα III. 

II. Παρουσίαση του περιβάλλοντος της μονάδας 

Α. Περιγραφή του τόπου και του περιβάλλοντος του, 


στην οποία συμπεριλαμβάνονται η γεωγραφική θέση της 
μονάδας, τα μετεωρολογικά, γεωλογικά και υδρογραφι- 
κά στοιχεία, και ενδεχομένως το ιστορικό. 

Β. Προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και άλλων δρα¬ 
στηριοτήτων της μονάδας που ενδέχεται να εγκλείουν 
κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος. 

Γ. Περιγραφή των περιοχών όπου μπορεί να συμβεί με¬ 
γάλο ατύχημα. 

III. Περιγραφή της εγκατάστασης 

Α. Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων και πα- 
ραγομένων προϊόντων, των μερών της μονάδας που 
έχουν σημασία από την άποψη της ασφαλείας, των πηγών 
κινδύνων μεγάλου ατυχήματος και των συνθηκών υπό τις 
οποίες 8α μπορούσε να επισυμβείτο εν λόγω μεγάλο ατύ¬ 
χημα, συνοδευόμενη από περιγραφή των ληφθέντων 
προληπτικών μέτρων. 

Β. Περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής, ιδίως δε 
των μεθόδων λειτουργίας. 

Γ. Περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών, και δη: 

1. Απογραφή των επικίνδυνων ουσιών, με αναγραφή: 

-της ταυτότητας τους: χημική ονομασία, αριθμός ΘΑ5, 

όνομα σύμφωνα με την ονομασία ΙίΙΡΑΘ, 

- της μέγισης ποσότητας της ουσίας ή των ουσιών που 
υπάρχουν ή που ενδέχεται να υπάρχουν εκεί. 

2. Φυσικά, χημικά, τοξικολογικά χαρακτηριστικά και έν¬ 
δειξη των κινδύνων, τόσο άμεσων όσο και απώτερων, για 
τον άνρθωπο και το περιβάλλον. 

3. Χημική και φυσική συμπεριφορά υπό κανονικές συν¬ 
θήκες χρήσεως ή υπό προβλέψιμες συνθήκες ατυχήματος. 

IV. Αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων ατυχήματος 
και προληπτικά μέσα 

Α. Λεπτομερής περιγραφή των σεναρίων για τα πιθανά 
μεγάλα ατυχήματα και των πιθανοτήτων τους ή των συν¬ 
θηκών υπό τις οποίες μπορούν να συμβούν, μαζί με περι¬ 
ληπτική έκθεση των συμβάντων που μπορούν να συντε- 
λέσουν στην πρόκληση καθενός, είτε πρόκειται για ενδο¬ 
γενή είτε για εξωγενή ως προς την εγκατάσταση αίτια. 

Β. Εκτίμηση της έκτασης και της μεγαλότητας των συ¬ 
νεπειών των επισημασμένων μεγάλων ατυχημάτων. 

Γ. Περιγραφή των τεχνικών παραμέτρων και του εξο¬ 
πλισμού που έχει εγκατασταθεί για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων. 

V. Μέτρα προστασίας και επέμβασης για τον περιορι¬ 
σμό των συνεπειών ενός ατυχήματος 

Α. Περιγραφή του εξοπλισμού του εγκαταστημένου επι- 
τόπου για τον περιορισμό των συνεπειών των τυχόν με¬ 
γάλων ατυχημάτων. 

Β. Οργάνωση του συναγερμού και της επέμβασης. 

Γ. Περιγραφή των κινητοποιήσιμων εσωτερικών και 
εξωτερικών μέσων. 

Δ. Συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των ανωτέρω στοι¬ 
χείων Α, Β και Γ, αναγκαία για να συγκροτηθεί το εσωτε¬ 
ρικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρ¬ 
θρο 9 της παρούσας απόφασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Γ ια την εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων 
ατυχημάτων και του διαχειριστικού συστήματος ασφα¬ 
λείας του ασκούντος την εκμετάλλευση, λαμβάνονται 
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υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία. Οι προδιαγραφές που δια¬ 
τυπώνονται στο έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 7 
8α πρέπει να είναι ανάλογες με τους κινδύνους μεγάλου 
ατυχήματος που παρουσιάζει η μονάδα. 

α) Η πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων θα, πρέ¬ 
πει να διατυπώνεται εγγράφως και να περιλαμβάνει τους 
γενικούς στόχους και αρχές δράσης που καθορίζει ο 
ασκών την εκμετάλλευση για τον έλεγχο των κινδύνων με¬ 
γάλων ατυχημάτων. 

β) Το διαχειριστικό σύστημα ασφαλείας θα, πρέπει να 
ενσωματώνει το τμήμα του γενικού διαχειριστικού συστή¬ 
ματος το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις 
αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργα¬ 
σίες και τους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμο¬ 
γή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων. 

γ) Στα πλαίσια του διαχειριστικού συστήματος ασφα¬ 
λείας θίγονται τα ακόλουθα θέματα: 

ί) οργάνωση και προσωπικό - ρόλοι και αρμοδιότητες 
του προσωπικού που συμμετέχει στη διαχείριση μεγάλων 
κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Προσδιορι¬ 
σμός των εκπαιδευτικών αναγκώντου προσωπικού αυτού 
και παροχή της σχετικής εκπαίδευσης. Σύμπραξη των 
«εργαζομένων και, ενδεχομένως, των υπεργολάβων, 
μ) προσδιορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων μεγά¬ 
λου ατυχήματος - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για 
το συστηματικό προσδιορισμό κινδύνων μεγάλου ατυχή¬ 
ματος που προκύπτουν από την κανονική και τη μη κανο¬ 
νική λειτουργία, και αξιολόγηση της πιθανότητας και της 
μεγαλότητάς τους, 

ίϋ) έλεγχος λειτουργίας - θέσπιση και εφαρμογή διαδι¬ 
κασιών και οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των όσων αφορούν της συντήρηση της 
εγκατάστασης τις διεργασίες τον εξοπλισμό και τις προ¬ 
σωρινές διακοπές λειτουργιών, 
ίν) διαχείριση των αλλαγών - θέσπιση και εφαρμογή δια¬ 
δικασιών για το σχεδίασμά τροποποιήσεων στις υφιστά¬ 
μενες εγκαταστάσεις διεργασίες ή αποθηκευτικούς χώ¬ 
ρους ή για το σχεδίασμά νέων εγκαταστάσεων, διεργα¬ 
σιών ή αποθηκευτικών χώρων, 
ν) σχεδιασμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - θέ¬ 
σπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό 
προβλέψεων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω της 
συστηματικής ανάλυσης και για την προετοιμασία, τη δο¬ 
κιμή και την αναθεώρηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης γαι 
την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών, 
νί) παρακολούθηση επιδόσεων - θέσπιση και εφαρμογή 
διαδικασιών για τη συνεχή αξιολόγηση της τήρησης των 
στόχων της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων 
του ασκούντος την εκμετάλλευση και του διαχειριστικού 
συστήματος ασφαλείας καθώς και των μηχανισμών για τη 
διερεύνηση και τα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη τή¬ 
ρησης τους. Οι διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν το 
σύστημα του ασκούντος την εκμετάλλευση για την ανα¬ 
φορά μεγάλων ατυχημάτων ή ατυχημάτων που παρ’ ολί¬ 
γον να συμβούν, ιδίως δε εκείνων στα οποία παρατηρή¬ 
θηκε αστοχία των προστατευτικών μέτρων, καθώς και τη 
διερεύνηση του και τη συνέχεια που δόθηκε με βάση των 
αποκομισθέντων διδαγμάτων, 
νϋ) έλεγχος και επανεξέταση - θέσπιση και εφαρμογή δια¬ 
δικασιών για την περιοδική συστηματική αξιολόγηση της 
πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και της αποτε- 
λεσματικότητας και καταλληλότητας του διαχειριστικού 
συστήματος ασφαλείας Τεκμηριωμένη επανεξέταση, εκ 
μέρους των διευθυντικών στελεχών, των επιδόσεων της 


πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του διαχει¬ 
ριστικού συστήματος ασφαλείας και ενημέρωση του. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 

1. Εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης: 

α) Ονοματεπώνυμο ή θέση τωνπροσώπωνπου είναι εξου¬ 
σιοδοτημένα να θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης και του προσώπου του επιφορτισμένου με τις επι- 
τόπου ανασχετικές δράσεις και το συντονισμό τους. 

β) Ονοματεπώνυμο ή θέση του προσώπου του επιφορ¬ 
τισμένου με ευθύνες συνδέσμου με την υπεύθυνη αρχή 
για το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

γ) Για προβλέψιμες καταστάσεις ή περιστατικά που 8α 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγάλο ατύχημα, περιγραφή 
των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν γιατον έλεγχο των 
καταστάσεων ή των περιστατικών και τον περιορισμό των 
συνεπειών τους συμπεριλαμβανομένης και μιας περιγρα¬ 
φής του εξοπλισμού ασφαλείας και των διαθεσίμων πόρων. 

δ) Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των κινδύνων των ατό- 
μωνπου εργάζονται στη μονάδα, συμπεριλαμβάναμε-» νου 
και του συστήματος προειδοποίησης και των ενεργειών 
στις οποίες πρέπει να προβούν μετά την ειδοποίησή τους. 

ε) Ρυθμίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση της υπεύθυνης 
για την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανά¬ 
γκης αρχής, τύπος των πληροφοριών που πρέπει να πε¬ 
ριέχει η αρχική ειδοποίηση και ρυθμίσεις για την παροχή 
περισσότερο εμπεριστατωμένων πληροφοριών μόλις εί¬ 
ναι διαθέσιμες. 

στ) Ρυθμίσεις για την επιμόρφωση του προσωπικού στα 
καθήκοντα που αναμένεται να αναλάβουν και, όπου χρει¬ 
άζεται, συντονισμός των εν λόγω ενεργειών με τις εξωτε¬ 
ρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

ζ) Ρυθμίσεις για την υποστήριξη των εξωτερικών ανα- 
σχετικών δράσεων. 

2. Εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 

α) Ονοματεπώνυμο ή ιδιότητα των προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτημένα να θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες 
έκτακτης αάγκης και προσώπων εξουσιοδοτημένων να 
αναλάβουν και να συντονίσουν εξωτερικές δράσεις. 

β) Ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη των σημάτων έγκαιρης 
ειδοποίησης για τυχόν συμβάντα και διαδικασίες συνα¬ 
γερμού και κλήσης ενισχύσεων. 

γ) Ρυθμίσεις για το συντονισμό των απαιτουμένων μέσων 
προς εφρμογή του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

δ) Ρυθμίσεις για την υποστήριξη των επιτόπου ανασχε- 
τικών δράσεων. 

ε) Ρυθμίσεις για εξωτερικές ανασχετικές δράσεις, 
στ) Ρυθμίσεις για την παροχή στο κοινό ειδικών πλη¬ 
ροφοριακών στοιχείων σχετικά με το συμβάν, καθώς και 
σχετικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά του κοινού. 

ζ) Ρυθμίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης άλλων κρατών μελών, σε περίπτωση μεγά¬ 
λου ατυχήματος με ενδεχόμενες διασυνοριακές συνέπειες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑν 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2 και 3 

1. Ονοματεπώνυμο του ασκούντος την εκμετάλλευση 
και διεύθυνση της μονάδας. 

2. Στοιχεία ταυτότητας (ιδιότητα) του προσώπου που 
παρέχει τις πληροφορίες. 
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3. Επιβεβαίωση ότι η μονάδα υπόκειται στις κανονιστι¬ 
κές διατάξεις της παρούσας απόφασης έχει υποβληθεί 
στην αρμόδια αρχή η κοινοποίηση του άρθρου 6 παρά¬ 
γραφος 3 ή η έκθεση ασφαλείας που αναφέρει το άρθρο 
8 παράγραφος 1. 

4. Επεξηγηματικό σημείωμα, σε απλή γλώσσα, σχετικά 
με τις δραστηριότητες της μονάδας. 

5. Η κοινή ονομασία ή, σε περίπτωση επικινδύνων ουσιών 
που καλύπτονται από το μέρος 2 του παραρτήματος I, η γε¬ 
νική ονομασία ή η γενική κατηγορία κινδύνου των ουσιών 
και παρασκευασμάτων που ευρίσκονται στη μονάδα και οι 
οποίες θα μπορούσαν να προξενήσουν μεγάλο ατύχημα, 
με ένδειξη των κυρίων επικινδύνων χαρακτηριστικών τους. 

6. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση των κινδύ¬ 
νων μεγάλου ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων και 
των ενδεχομένων επιπτώσεων επί του πληθυσμού και του 
περιβάλλοντος. 

7. Επαρκείς πληροφορίες για τους τρόπους προειδο¬ 
ποίησης και ενημέρωσης του σχετικού πληθυσμού σε πε¬ 
ρίπτωση μεγάλου ατυχήματος. 

8. Επαρκείς πληροφορίες για τις ενδεδειγμένες ενέρ¬ 
γειες του πληθυσμού και για την ενδεδειγμένη συμπερι¬ 
φορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. 

9. Επιβεβαίωση ότι ο ασκών την εκμετάλλευση υποχρε- 
ούται να προβεί στις αναγκαίες επιτόπιες ρυθμίσεις, και 
ιδιαίτερα να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανά¬ 
γκης για την αντιμετώπιση των μεγάλων ατυχημάτων 
ώστε να περιορισθούν, στο ελάχιστο, οι επιπτώσεις τους. 

10. Αναφορά στο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
που έχει καταρτισθείγιατην αντιμετώπιση των εξωτερικών 
συνεπειών από το ατύχημα, συνοδευόμενη από συμβουλές 
συνεργασίας όσον αφορά οδηγίες ή υποδείξεις των υπηρε¬ 
σιών έκτακτης ανάγκης κατά τη στιγμή του ατυχήματος 

11. Λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής 
πρόσθετων σχετικών πληροφοριών, υπό την επιφύλαξη 
των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που προβλέπει η 
εθνική νομοθεσία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

I. Τα ατυχήματα που εμπίπτουν στο σημείο 1 ή που 
έχουν τουλάχιστον μία από τις συνέπειες που περιγρά- 
φονται στα σημεία 2, 3, 4 και 5 πρέπει να κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

1. Εμπλεκόμενες ουσίες 

Πυρκαγιά ή έκρηξη ή τυχαίες απορρίψεις επικίνδυνων 
ουσιών που αφορούν ποσότητα τουλάχιστον ίση προς το 
5% της οριακής ποσότητας που προβλέπεται στη στήλη 3 
του παραρτήματος I. 

2. Θύματα και οχλήσεις 

Ατύχημα το οποίο αφορά άμεσα επικίνδυνη ουσία και 
οδηγεί σε: 

- θάνατο, 

- τραυματσμό έξι ατόμων εντός της μονάδας και εισα¬ 
γωγή τους σε νοσοκομείο επί 24 -τουλάχιστον ώρες, 

- εισαγωγή ενός ατόμου εκτός της μονάδας σε νοσοκο¬ 
μείο επί 24 ώρες, 

- ζημίες και ακαταλληλότητα προς χρήση μιας ή περισ¬ 
σοτέρων κατοικιών εκτός της εγκατάστασης ως συνέπεια 
του ατυχήματος 

- απομάκρυνση ή περιορισμός ατόμων για περισσότερες 
από δύο ώρες (άτομα χ ώρες): τιμή τουλάχιστον ίση προς 500, 


- διακοπή των υπηρεσιών πόσιμου ύδατος ηλεκτρικού 
ρεύματος φωταερίου, τηλεφώνου για περισσότερες από 
δύο ώρες (άτομα χώρες): τιμή τουλάχιστον ίση προς 1000. 

3. Άμεσες βλάβες στο περιβάλλον 

- Μόνιμες ή μακροπρόθεσμες βλάβες χερσαίων οικοτόπων 

- 0,5 ή περισσότερα εκτάρια οικοτόπου σημαντικού από 
την άποψη του περιβάλλοντος ή της διατήρησης της φύ¬ 
σης και προστατευόμενου από τη νομοθεσία, 

- 10ή περισσότερα εκτάρια πιο εκτεταμένου οικοτόπου, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών γαιών. 

- Ουσιαστικές ή μακροπρόθεσμες βλάβες οικοτόπων 
επιφανειακών ή θαλάσσιων υδάτων(*) 

-10 ή περισσότερα χιλιόμετρα ποταμού, ρυακιού ή κα¬ 
ναλιού, 

-1 ή περισσότερα εκτάρια λίμνης ή έλους 

- 2 ή περισσότερα εκτάρια δέλτα, 

- 2 ή περισσότερα εκτάρια παράκτιας ζώνης ή θάλασσας. 

- Ουσιαστικές βλάβες υδροφόρου ορίζοντα ή υπογείων 
υδάτων(*) 

-1 εκτάριο και άνω. 

4. Υλικές ζημίες 

- υλικές ζημίες στην εγκατάσταση: 2 εκατομμύρια Εου 
και άνω, 

- υλικές ζημίες εκτός της εγκατάστασης 0,5 εκατομμύ¬ 
ρια Εου και άνω. 

5. Διασυνοριακές ζημίες 

Τα ατυχήματα που αφορούν άμεσα μία επικίνδυνη ου¬ 
σία με συνέπειες εκτός της επικράτειας. 

II. Τα ατυχήματα ή «οιονεί ατυχήματα» τα οποία θεω¬ 
ρούνται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον 
για την πρόληψη των μεγάλων άτυχη μάτων και για τον πε¬ 
ριορισμό των συνεπειών τους και δεν ανταποκρίνονται 
στα προαναφερθέντα ποσοτικά κριτήρια 5α πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, Ε.Κ. 

Άρθρο 23 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά από δύο 
μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΔΡΥΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Θ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΥΑΓΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 


ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 


ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 


ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 


(*) Για την εκτίμηση μιας δεδομένης βλάβης μπορεί να γίνει ανα¬ 
φορά στις κείμενες διατάξεις για τους ποιοτικούς στόχους των 
νερών από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών καθώς και για τις 
οριακές τιμές απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στα νερά ήστην 
Ι_ο50 για τα είδη τα αντιπροσωπευτικά του θίγόμενου περ/ντος 
όπως ορίζονται στην οδηγία 92/932/ΕΟΚγια το κριτήριο «επικίν¬ 
δυνο για το περιβάλλον». 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




